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籲マニュアルガイド籲 


このパソコンには、次のマニュアルが添付されています。 
目的に合わせてご覧ください。 



パソコンを使う準備をしよう 

『準備と基本』 


パソコンの接続やセットアップ/ウイ)レス対策/お客様登録 
/インターネットに接続する方法/基本機能/パソコンのお 
すすめ機能など 



パソコンを安心して使うために 

『トラプルの予防と解決』 


パックアップの種類と方法/インターネットのトラブル解決 
/パソコンの電源が入らないときは/ウイルスに感染してし 
まったら/再セツトアップ方法/ NEC のサービス&サボート 
など 



パソコンでテレビを見てみよう 

『テレビを楽しむ本』 

(デジタル八イビジョン TV モデルのみ） 


パソコンでテレビを見る方法/ DVD などへの保存方法など 
(モデルによって表紙デザインが異なります。） 



# をダブルクリック 


パソコンの中にもマニュアルがある 

「ソフト&サ ポー トナビゲーター J 


使いたいソフトを探して、起動する/機器の取り付け方法や 
操作、セキュリティの設定/うまくいかないとき、故障かなと 
思ったとき/各部の機能や名称などの情報/用語集など 


853-81 1064 -007-A 































このマニユアルの表記について 


♦このマニュアルで使用している記号や表記には、次のような意味があります 


△注意 


人が傷害を負5可能性が想定される内容、および、物的損害の発生が想定される内容を示します。 


傷害や事故の発生を防止するための指示事項は、次のマークで表しています。 


❶ 


使用者に対して指示に基づく行為を強制するものです。 


その他の指示事項は、次のマークで表しています。 


〇とくに重要） 

(Jup 

@参考） 
錄参照） 


してはいけないことや、必ずしていただきたいこと、とくに大切な注意を説明しています。よく読 
んで注意を守ってください。場合によっては、人が傷害を負ったり、費用が必要になったりする可 
能性があります。また、作ったデータの消失、使用しているソフトの破壊、パソコンの破損の可能性 
もあります。 

注意していただきたいことを説明しています。よく読んで注意を守ってください。場合によっては、 
作ったデータの消失、使用しているソフトの破壊、パソコンの破損の可能性があります。 

パソコンをお使いになる際のヒントやポイントとなる説明です。 

関連する情報が書かれている所を示しています。 


♦このマニュアルの表記では、次のようなルールを使つています 


DVD / CD ドライブ 


松「ソフト&サポート 
ナビゲーター J 


【】で囲んである文字は、キーボードのキーを指します。 

ブルーレイディスクドライブ ( DVD スーパーマルチドライブ機能付き)または DVD スーパーマルチ 
ドライブを指します。 

画面で見るマニュアル「ソフト&サボートナビゲーター」を起動して、各項目を参照することを示し 
ます。 

「ソフト&サボートナビゲーター」は、タスクバーの#(ソフト&サボートナビゲーター)アイコン 
をクリックして起動します。 


853-81 1 064-007 -A 
2010年4月初版 















♦番号検索について 


このマニュアルに出てくる検索番号 (8 桁の数字)を画面で見るマニュアル「ソフト&サボートナビゲーター」で入力して 
検索すると、詳しい説明や関連する情報を表示できます。 

例）検索番号が「91060010」の場合 


❿参照） 

-►「 Windows の更新」 

► # 「ソフト&サポートナビゲーター」►検索番号910( 

30010で検索 


V 


検索番号 (8 桁の数字)を入力する 


•画面で見るマニュアル 



「検索」をクリックする 


♦このマニュアルでは、各モデル(機種)を次のような呼び方で区別しています 


マニュアルで表記されるモデル名を確認してください。 


プルーレイディスク 
ドライブモデル 

DVD スーパー マルチ 
ドライブモデル 

デジタル八イビジョン 
TV モデル 

ワイヤレス TV 
デジタル添付モデル 

32 ビット/ 64 ビット 
セレクト対応モデル 

Windows 7 
Home Premium 
モデル 

Windows 7 
Professional 
モデル 

Office 2007 モチ J レ 


Office Personal 
2007 モデル 


ブルーレイディスクドライブ ( DVD スーパーマルチドライブ機能付き)を搭載しているモデルのこ 
とです。 

DVD スーノ V 。ーマ J レチドライブ ( DVD - RAM / R/RW with DVD + R/RW ドライブ ( DVD - R/+R 2層 
書込み)）を搭載または添付しているモデルのことです。 

地上デジタル放送、または BS _1 10度 CS デジタル放送を見るための機能を搭載しているモデルの 
ことです。 

地上デジタル放送と BS ‘ l 1◦度 CS デジタル放送を、ワイヤレス LAN を使ってパソコンに送信 
する機能を搭載した「ワイヤレス TV デジタル」が添付されたモデルのことです。 

Windows 7の32ビット版と64ビット版を選択できるモデルです。ご購入時の状態では、64ビッ 
卜版 Windows 7がインス I ルされています。 

Windows 7 Home Premium があらかじめインス \ ルされているモデルのことです。 


Windows 7 Professional があらかじめインストールされているモデルのことです。 


Office Personal 2007または Office Personal 2007と PowerPoint 2007がく添付されて 
いるモデルのことです。 

Office Personal 2007が添付されているモデルのことです。 


















Office Personal 2007と PowerPoint 2007が添付されているモデルのことです。 


Office Personal 
2007 with 
PowerPoint 
2007 モデル 


♦本文中の記載について 

• 本文中の画面やイラスト、ホームページは、モデルによって異なることがあります。また、実際の画面と異なることが 
あります。 

• 記載している内容は、このマニュアルの制作時点のものです。 

お問い合わせ先の窓口、住所、電話番号、ホームページの内容やアドレスなどが変更されている場合があります。あら 
かじめご了承ください。 


♦このマニュアルで使用しているソフトウェア名などの正式名称 


(本文中の表記） 

Windows 、 
Windows 7 


Office Personal 
2007 

Office Personal 
2007 with 
PowerPoint 2007 

インタ - ネット I クスプロ - ラ、 
Internet Explorer 

Office IME 2007 
Word 2007 
Excel 2007 
Outlook 2007 
PowerPoint 2007 
Office ナビ 2007 
Windows 
Media Center 
ユーザー アカウント 
制御 

ウイルスバスター 
Roxio BackOnTrack 


(正式名称） 

Windows ® 7 Starter 
Windows ® 7 Home Premium 
Windows ® 7 Professional 

Microsoft ® Office Personal 2007 

※ Microsoft ® Office 2007 Service Pack 2 をインストール済み 

Microsoft ® Office Personal 2007 with Microsoft ® Office PowerPoint ® 2007 
※ Microsoft ® Office 2007 Service Pack 2 をインストール済み 

Windows ® Internet Explorer ® 

Microsoft ® Office IME 2007 
Microsoft ® Office Word 2007 
Microsoft ® Office Excel ® 2007 
Microsoft ® Office Outlook ® 2007 
Microsoft ® Office PowerPoint ® 2007 
Microsoft ® Office ナビ2007 
Windows ® Media Center 

Windows ® ユーザーアカウント制御 

ウイルスバスター™ 2010 
Roxio BackOnTrack LE 




ご注意 


(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。 

(2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。 

(3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがあ 
りましたら、 NEC 121コンタクトセンターへご連絡ください。落丁、乱丁本はお取り替えいたします。 

(4) 当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、 （3) 項にかかわらずいかなる責任も 
負いかねますので、予めご了承ください。 

(5) 本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度 
な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制 
御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。 

(6) 海外 NEC では、本製品の保守•修理対応をしておりませんので、ご承知ください。 

(7) 本機の内蔵八ードディスクにインス! -- ルされている Windows ® 7 Starter 、 Windows ® 7 Home Premium 、 
Windows ® 7 Professional 、 Windows ® 7 Enterprise または Windows ® 7 Ultimate および本機に添付の CD - 
ROM 、 DVD - ROM は、本機のみでご使用ください。 

(8) ソフトウェアの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の侵害となります。 


Microsoft 、 Windows、Internet Explorer、Office ロゴ、 Excel 、 Outlook 、 PowerPoint、Windows Media および 
Windows のロゴは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。 
TRENDMICRO 及びウイルスバスターは、トレンドマイク□株式会社の登録商標です。 

PS /2 は旧 M 社が所有している商標です。 

巳 luetooth ワードマークとロゴは Bluetooth SIG , Inc •の所有であり、 NEC はライセンスに基づきこのマークを使用して 
います。 

巳 IGLOBE は NEC ビッグ□—ブ株式会社の登録商標です。 

「丫 ahoo !」 は、 YahooNnc . の登録商標です。ヤフー株式会社は、これに関する権利を有しています。 

Roxio BackOnTrack、Roxio Creator LJ は米国 Sonic Solutions 社の登録商標です。 

FlyFolder は、 NEC パーソナルプロダクツ株式会社の登録商標です。 

「 FeliCa 」 は、ソニー株式会社が開発した非接触 1 C 力ードの技術方式です。 

「 FeliCa 」 は、ソニー株式会社の登録商標です。 

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。 






このマニュアルの表記について 


トラブルの予防 . 

トラブルを予防するには . 

大切なデータの控えを取っておく（バックアップの種類と方法）.. 
再セットアップディスクを作成する . 

トラブ JI / 解決の第一歩 . 

状況を確認する . 

「ソフト&サボートナビゲーター」で調べる . 

NEC の Web サボート （1 21 ware . com ) でトラブルの事例を探す 

テレビに関するトラブルのとき . 

その他の解決法 . 

「Microsoft Fix it ソリューションセンター」のご紹介 . 


トラブル解決 Q&A . 

インターネットに関するトラブルのとき . 

トラブルにはさまざまな原因が . 

次のポイントを順番にチェック . 

つながらないときの対処方法 . 

パソコン起動時のトラブルのとき . 

電源を入れてもディスプレイ（画面)に何も表示されない . 

Windows のロゴが表示された後に画面にメッセージが表示された . 

修復や再セットアップを促すメッセージが表示された . 

「A disk read error ..」 と表爪された . 

「Phoenix award BIOS …」と表示された . 

「Verifying DMI pool Data …」と表示された . 

[Operating System not Found …」と表示された . 

「巳00 TMGR is missing / Press Ctrl + Alt+Del to restart 」 と表示された 
rA problem has been detected and 

windows has been shut to prevent ...」 と表爪された . 

「 Windows を開始できませんでした。最近の八ードウェア 

またはソフトウェアの変更が原因の可能性があります。」と表示された ....... 

「詳細プートオプション」が表示された。または、何も表示されないまま 
パソコンが再起動した . 

ブノレーの画面が表示された . 

巳 I 0 S の設定を変更したら、 Windows が起動しない . 

省電力状態になる前の、もとの画面が表示されない . 

ソフトを使っていて反応しなくなった•フリーズしたとき . 
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バソコンの様子がおかしいとき . 88 

煙や異臭•異音がする . 88 

ピーッというエラー音がした . 88 

パソコンを使っているとカリカリと変な音がする . 88 

フアンの音が大きい . 89 

パソコンが熱をもっている . 89 

急に動かなくなった、フリーズした . 90 

マウス、キーポード、 NX パッドがおかしいとき . 91 

マウス、 NX パッドを動かしても、キーボードのキーを押しても反応しない、 
反応が悪い . 91 

マウス、キーボードに飲み物をこぼしてしまった . 96 

電源/パッテリのトラブルがおきたとき . 97 

電源スイッチを押しても電源が入らない . 97 

電源コードをまちがって抜いた。停電で急に電源が切れた . 98 

電源が切れない。強制的に電源を切りたい . 98 

パソコンの電源が勝手に入ってしまう . 99 

パソコンの電源が勝手に切れる . 99 

電源スイッチを入れたら、いつもと違う画面が表示された . 99 

バッテリの駆動時間が短くなった。フル充電できない . 100 

使用中に画面に何も表示されなくなったとき . 102 

ディスプレイ(画面)に何も表示されない . 102 

Windows Media Center を使用していると、動かなくなってしまう。 

動作が遅い . 105 

メッセージが表示されたとき . 106 

「ユーザーアカウント制御」画面が表示された . 106 

パスワードのトラブルがおきたとき . 107 

パスワードを入力すると「ユーザー名またはノ（スワードが正しくありません。」 

と表示される . 107 

パスワードを忘れてしまった . 107 

ウイルスの感染が疑われるとき . 111 

ウイルスが引き起こす症状を知りたい . 111 

ウイルスをチェックしたい . 112 

ウイルスに感染してしまったら . 112 

その他のトラブルがおきたとき . 115 

DVD / CD ドライブからディスクを取り出せなくなった . 115 

パソコンを落とした . 116 

HDMI 規格に対応した外部ディスプレイやテレビなどで DVD や動画が 

なめらかに再生できない ( HDMI コネクタを搭載しているモデルのみ） . 116 

リモコンが効かない、効きが悪い（リモコンが添付されているモデルのみ)….116 
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再セットアップする . 119 

再セットアップを始める前に . 120 

再セットアップする （ C ドライブのみ） . 130 

C ドライブの領域を変更して再セットアップする . 146 

再セットアップディスクを使って再セットアップする . 148 

Windows を起動できないときにデータのノ（ックアップを取る . 153 

32ビット版 Windows 7に再セットアップする 

(32 ビット/64ビットセレクト対応モデルの場合のみ) . 160 


サービス&サポー トの C 案内 . 163 

NEC パーソナル商品総合情報サイト n 21 ware . com 」. 164 

NEC のサボート窓口に電話する . 165 

修理を申し込む . 170 

訪問サボート(パソコン全国出張サービス） . 172 

データゃ個人情報を守るサービス(バックアップなど） . 173 

延長保証サービス . 174 

ソフトのサボート窓口一■覧 . 176 


索引 . 178 

修理チ エツ クシート . 卷末 



テレビの視聴に関する Q & A は、『テレビを楽しむ本』 
の 「 Q & AJ をご覧ください。 



※添付されるマニュアルは、モデルによって異なります。 

また、表紙のデザインは、お使いのモデルによって異なる場合があります。 





























©NEC Corporation , NEC Personal Products , Ltd . 2010 

日本電気株式会社、 NEC パーソナルプロダクツ株式会社の許可なく複製•改変などを行うことはできません。 


■輸出に関する注意事項 

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠していません。 

本製品を日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。 

従いまして、当社は本製品に関し海外での保守サービスおよび技術サボート等は行っていません。 

本製品の輸出（個人による携行を含む）については、外国為替及び外国貿易法に基づいて経済産業省の許可が必要とな 
る場合があります。 

必要な許可を取得せずに輸出すると同法により罰せられます。 

輸出に際しての許可の要否については、ご購入頂いた販売店または当社営業拠点にお問い合わせください。 


■ Notes on export 

This product (including software) is designed under Japanese domestic specincations and does not conrorm to overseas 
standards. NEC* 1 will not be held responsible for any consequences resulting from use of this product outside Japan. 
NEC* 1 does not provide maintenance service nor technical support for this product outside Japan. 

Export of this product (including carrying it as personal baggage) may require a permit from the Ministry of 
Economy, Trade and Industry under an export control law. Export without necessary permit is punishable under the said 
law. 

Customer shall inquire of NEC sales office whether a permit is required for export or not. 

*1:NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 
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ラブルの 


パソコンにトラブルが起こると、保存していたデータが壊れたり 
消えてしまうことがあります。八ードディスクに大きな問題が起 
きたときは、パソコンのシステムそのものが正常に動かなくなる 
こともあります。 

トラブルの原因はさまざまですが、ちよつとした注意でトラブル 
が起こるリスクを減らすことができます。また、もしものときに 
備えて、あらかじめ準備をしておくことも大切です。 

この章では、トラブルを予防するために心がけていただきたいこ 
とについて説明しています。また、万が一トラブルが起きたとき慌 
てないよう、大切なデータの控えを残しておく「パックアップ」の 
方法と、パソコンをご購入直後の状態に戻すために必要な「再セッ 
トアツプデイスク」の作成方法について説明しています。 


トラブルを予防するには . 2 

大切なデータの控えを取つておく 

(バックアップの種類と方法） . 5 

再セットアップディスクを作成する . 39 














トラブルを予防するには ， . % 

- * セキュリティ対策を万全' 

■ にして、トラブルのリス ■ 
\クを減らしましよ5。 * 


ちょっとした注意で、トラブルが起こるリスクを減らすことができます。 

適切な場所に設置する 

パソコンは精密な機器を組み合わせて作られています。落としたり強い衝撃を与 
えると、機器に不具合が生じてトラブルが起こることがあります。人やドアがぶ 
つかりやすいところ、不安定な台の上などに設置しないことが、トラブルを回避 
する第_歩です。 

また、パソコンを電磁波や熱を発生するものの近くに設置することも、パソコン 
の不具合の原因になります。 

VALUESTAR の設置場所については、『準備と基本』の「第1章セットアップの前 
に」に、さらに詳しい説明が記載されています。 

定期的に通風孔(排熱孔)を清掃する 

通風孔(排熱孔)とは、パソコン内部の熱によってバソコンが故障したり誤作動し 
たりすることを防ぐための換気口です。ほこりがたまってしまうと通風孔(排熱 
孔)の機能が低下し、パソコンの故障や誤作動などのトラブルの原因になる場合が 
あります。定期的にお手入れをしてください。通風孔の清掃については、『準備と 
基本』付録の「お手入れについて」をご覧ください。 

電源は正しく切る 

パソコンの 使用中に コンセン トから電源 コー ドを引き抜いたりすると、トラブル 
の 原因になることがあります。 

電源は正しく切ってください。電源の切り方について詳しくは、『準備と基本』の 
「第4章基本機能」をご覧ください。 

セキュ! J ティあ 1策をする 

パソコンをインターネットに接続する前にセキュリティ対策をしておきましょう。 
しっかりしたセキュリティ対策なしにインターネットに接続することは、自宅の 
ドアや窓を開けっ放しにして旅行に出かけるようなものです。 

パソコンのデータが壊されたり盗み出されるだけでなく、あなたの信用を損なう 
ようなトラブルが起こる可能性もあります。 












ウイルス対策をする 

セキュリティ対策の中で、最も重要な事項のひとつが、ウイルスへの対策です。 
ウイルスは、パソコンの中で不正な動きをするプ□グラムです。インフルエンザウイ 
ルスのように、インターネットなどを経由してパソコンからパソコンへ伝染し症状 
を引き起こすため、この名前で呼ばれます。 

ウイルスなどの不正プ□グラムからパソコンを守るために、ウイルス対策ソフトを 
活用しましょう。 

このパソコンにはあらかじめ「ウイルスバスター」というウイルス対策ソフトが用意 
されています。 



『準備と基本』の「第3章インターネットを始める」をご覧いただき、「ウイルスバ 
スター」のユーザー登録をおこなってください。 

パソコンの動きに違和感があるなど、ウイルスの感染が疑われるときは、 
I 「第3章トラブル解決 Q & AJ の「ウイルスの感染が疑われるとき」 ( p . 111 ) 

をご覧になり、対処してください。 


Windows Update をする 

このパソコンの基本ソフト、 Windows を発売しているマイクロソフト社は、 
Windows に問題点が発見されると、修正用のプログラムをホームページで無料配布 
します。 

パソコンの Windows の状態をチェックし、修正用のプログラムを反映させる機能が 
「Windows Update (ウインドウズアップデート)」です。 

ご購入時の状態では 、 Windows Update の自動更新機能は有効になっています。イ 
ンターネット経由で Windows を最新の状態にして、ウイルスや不正なアクセスに備 
えることができます。 
























トラブルの予防 


魯参照） 

Windows Update について 
-►「 Windows の更新」 

►松「ソフト S ■サボートナピゲーター」►検索番号91060010で検索 


万が一のトラブルに備えて、パソコンが正常に動作しているときに準備 
しておいていただきたいことがあります。 

この章を続けてお読みいただき、次の2点について必ず確認してください。 

•パックアップの取り方 

大切なデータの控えを残す「バックアップ」の取り方について説明して 
います。 

「大切なデータの控えを取つておく（バックアップの種類と方法)」 
( P .5) 

參再セットアップディスクの作り方 

緊急時などにパソコンをご購入直後の状態に戻す「再セットアップ 
ディスク」の作り方について説明しています。 

「再セットアップディスクを作成する」 （ P .39) 

し ^ 






[ 


大切なデータの控えを取 つて おく 
(バックアップの種類と方法） 


トラブルが起きたときに備 
えて、大切なデータは控え 
を取っておきましよう。 


バックアップの必要性 


日常生活でパソコンを活用していると、八ードディスクに次のようなデータが蓄 
積されていきます。 

-重要な情報(知人の住所やメールアドレス、作成した文書、家計簿、など） 

• 大切な思い出(デジタルカメラで撮影した写真、ビデオ映像、など） 

-趣味や娯楽のためのデータ(音楽、動画、ゲーム、など） 

-インターネットを使うための情報(お気に入り、パスワード、など） 

もし、パソコンが故障したりウイルスに感染したりすると、これらの大切なデー 
夕が壊れたり消えたりしてしまうことがあります。また、操作を間違えて、自分で 
必要なデータを消去してしまうことがあるかもしれません。 



万が一、データが無くなって 
しまっても… 


パックアップから 
データを復旧 


万が一のときに備えて、大切なデータは定期的に控えを取っておきましょう。デー 
夕の控えを取ることを、「バックアップ」（バックアップする、バックアップを取る） 
と呼びます。 

トラブルが起こってデータが消えてしまったときでも、バックアップを使って 
データを復元することができます。 

復元の方法については、「データを復元する」 （ P . 14) をご覧ください。 

餘 参考 ) 壊れたり消えたりしたデータの復元を請け負う専門業者もあります。 


トラブルの予防一 
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トラブルの予防 



一般的なノ（ックアップの保存先(ノ（ックアップ先)は、次のとおりです。 

• パソコンのハードディスク （ C ドライブや D ドライブ） 

• CD-R や DVD-R 

• USB メモリーやメモリーカード 
• 外付け八ードディスク 

-インターネット上のデータ保存領域 

パソコンのハ-ドディスク （C ドライブや□ドライブ)をバックアップ先 
^ に選ぶと、八ードディスク自体が故障したとき、もとのデータと同時に 

バックアップしたデータまで失われてしまう恐れがあります。重要な 
データは、パソコンに内蔵された八ードディスク以外の場所にデータ 
の控えを取っておくことをおすすめします。 



バックアップの種類 



このパソコンには、バックアップするためのソフトが3種類搭載されています。 
下の表をご覧になり、用途に合わせて使い分けてください。 


用途 

対象データ 

ソフト名 

主なパックアップ先 

詳細 

データ消失 
予防 

選択したデータ 

バックアップ•ユーティリティ 

ノ (ソコンに内蔵された八ードディスク、 
外付け八ードディスク、 CD-R、DVD-R 

P.8 

八ードディスク 
全体 

Roxio BackOnTrack^ 

外付け八ードディスク、 DVD-R 

P.16 

トラブルか 
らの復旧 

システム 

ファイル 

Roxio BackOnTrack 
(インスタントリストア)※ 

ノ（ソコンに内蔵された八ードディスク 

P.30 


«SSD が搭載されたモデルまたは LaVie S には添付されていません。 

データを選んでノ（ックアップ 
「バックアップ •ユーティリティ」 

) V— ドディスク全体をノ（ックアップ 
rRoxio BackOnTrackJ 

システムファイルをノ（ックアップ 

rRoxio BackOnTrack 
(インスタント |J ストア)」 

敬参考 )• 複数のパソコンのデータを同期させるためのソフト 「 FlyFolder 」 を 
使って、バックアップを取ることもできます。 （p.34) 

• もっと手軽にバックアップしたいかた、バックアップをつい忘れて 
しまうかたのために、 NEC では「オンライン自動バックアップ(有 
料)」もご用意しております。 (P.173) 
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どのソフトを使えばよいかわからないときは 

「バックアップ•ユーティリティ」をおすすめします。自作のデータやインターネッ 
卜の設定の一部をノ（ックアップすることができます。 

使い方については、「バックアップを取る」 （ p .8) をご覧ください。 

• テレビ番組を録画したデータや購入した音楽データなど、著作権が 
保護されたデータは、「バックアップ•ユーティリティ」を使ってバッ 
クアップすることができません。 

著作権が保護されたデータのバックアップについては、録画や購入 
に使用したソフトのヘルプをご覧ください。テレビ番組の録画デー 
夕については『テレビを楽しむ本』をご覧いただき、 DVD などに保存 
するか、外付けハードディスクに移動 (SmartVision が搭載された 
モデルのみ）してください。 

• 「バックアップ•ユーティリティ」について詳しくは、「バックアップ* 
ユーティリティ」（#「ソフト&サボートナビゲーター」►検索番号 
94040221で検索)をご覧ください。 

• 障害により Windows が起動しないときは「データファイナルレス 
キュー」を使ってバックアップを取ることができます。詳しくは第 
4章の 「Windows を起動できないときにデータのバックアップを取 
る」 （ P .153) をご覧ください。 


トラブルの予防一 
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トラブルの予防 



バックアップを取る 

ここでは、「バックアップ•ユーテイリテイ」を使ってバックアップを取る手順に 
ついて説明します。 

操作のおおまかな流れ 

次の流れでノ（ックアップをおこないます。 

I バックアップ•ユーテイリテイを起動する 


パックアップするデータを選ぶ 
(文書、写真、メール、音楽、など) 


[ CD - R や DVD - R などのディスクにバックアップを 
I 取るときは、必要なディスクの枚数を確認する 


パックアップを始める 


詳しい操作については、「バックアップする」 （ p .9) をご覧ください。 

パックアップをおこなう時期について 

次のような時期にノ（ックアップをおこなうと効果的です。 

-ご購入時から数週間経ってデータが増えてきたとき 
• 古いパソコンからデータを移動してきたとき 

-前回バックアップしたときから数週間経って、バックアップしていないデータ 
が増えてきたとき 

@参考 ) パソコンの使用頻度(データの増え方）によって、パックアップのタイ 
ミングを調整してください。こまめにパックアップを取ることをおす 
すめします。 























バックアップする 

ここでは、例として、パソコンの八ードディスクにバックアップを取る操作につ 
いて説明しています。 


I参考') CD-R や DVD-R などのディスク、 USB メモリーやメモリーカード、外 
付けハードディスクなどにパックアップを取ることもできます。 




手順の途中で「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、画面 
の表示を見ながら操作してください。 

• バックアップは、定期的に取ることをおすすめします。「バックアップ* 
ユーティリティ」では、定期的に自動でバックアップを取るように設 
定することもできます。バックアップの予定時刻には、ほかのソフト 
を起動しないようにしてください。詳しくは、バックアップ•ユーティ 
リティのヘルプをご覧ください。 

バックアップするデータの量によって、バックアップにかかる時間が 
異なります。動画などサイズの大きなデータが含まれる場合はバック 
アップに時間がかかります。 

なお、デジタル八イビジョン TV モデルでは、録画予約の時間、番組表の 
受信時刻 (SmartVision が搭載されたモデルの場合）とバックアップ 
の時間が重ならないように注意してください。 

• バックアップ•ユーティリティでバックアップしたデータは、このパ 
ソコンでのみ復元できます。 

#1■ソフト&サポートナビゲーター」-「ソフトを探す」-「50音/英数字か 
ら選ぶ」-「バックアップ•ユーティリティ」の「ソフトを起動」をクリック 


<XH3 


インストールの画面が表示されたときは、画面の指示にしたがつ 
てインストールしてから、次の手順に進んでください。 


「バックアップを取る」をクリック 


广も バックァ'ンプティリティ^^^^^^^^^^^^^ 


メインメニユ - 


右のメニューから 

したいことを選択してください。 




バックアップを取る 


バックアップのスケジュールを設定する 
バックアップを復元する 


特定のファイルのみ復元する 


バックアップュ_ティリテイの紹介を見る 


© 」 I 閉じる 


トラブルの予防一 
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トラブルの予防 


「バックアップ•ユー ティ リ ティの ご紹介」が表示された場合は、 
内容を読んで「閉じる」をクリックしてください。 

3バックアップしたい「バックアップタイトル」にが付いていることを 
確認して、「次へ」をクリック 



バックアップしたい「パ'ックアップタイトノレ」が[□のときは、クリックして 
空]を付けてください。 

( Tb 聖 p バックアップが取れるのは、この画面で@が付いているデータだ 
^ けです。この画面で、「追加」をクリックすると、自分で購入した 

ソフトなど、パソコン購入時に添付されていたソフト以外のデー 
夕をバックアップ対象に登録できます。ただし、テレビ番組を録 
画したデータや購入した音楽データなど、著作権が保護された 
データは、「バックアップ•ユーテイリテイ」を使ってバックアッ 
プを取ることができません。録画や購入に使用したソフトを使っ 
てバックアップしてください。 
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「ノ（ックアツプする設定」のすベてにが付いていることを確認して、 
「次へ」をク! J ック 



7が付し)ていないときは、「すべて選択」をクリックしてくださし)。 


5 「□一カルディスク」が®になっていることを確認して、「次へ」をク 
U ツク 



r 一 n 

CD-R や DVD-R などのディスクにパックアップを取るときは 

手順5の画面で「光ディスク （ CD 、 DVD 、 BD など)」の〇をクリックして 
〇にし、「空き容量」をクリックしてください。 

バックアップに必要なディスクの枚数が表示されます。 

表示された枚数のディスクをご用意の上、画面の指示にしたがって操作 
を進めてください。 



トラブルの予防一 
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トラブルの予防 


• ご購入時の d ドライブの容量は 20G バイトです。大容量のバッ 
ノ クアップをおこなうときは、 D ドライブ以外の場所を選んでく 

ださい。 

• 標準の状態では、パソコンのハードディスク内にある D ドラ 
イブという場所にデータの控えが作成されるようになってい 
ます。再セットアップの際に C ドライブの領域を変更する場合 
には、 D ドライブのデータも消えてしまうため、 CD - R / RW 、 
DVD - R / RW 、 DVD + R / RW などのディスク、またはほかのパ 
ソコンにデータのバックアップを取る必要があります。バック 
アップ先を変更するには、「バックアップ先とファイル名の指 
定」の画面でノ（ックアップ先の場所を指定します。 

• セキュリティ機能を使用してデータのバックアップを取る場合 
は、バスワードを控えておいてください。パスワードを忘れる 
と復元できなくなります。 

6バックアップする内容を確認して、「実行」をクリック 



バックアップが始まります。完了までにしばらく時間がかかります。 
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「ノ（ックアツプの完了」が表示されたら、パックアツプユーザー名を控え 
てから「完了」をクリック 



8 「パックアツプ•ユーテイリテイ」の画面右下の「閉じる」をクリック 



D ドライブにノ（ックアップを取った場合は、バックアップが成功する 
と「□: VBackupUt ¥ (ユーザー名)」フォルダに 「 BackupUt . but 」 と 
いうファイルが作られます。（ユーザー名）には、バックアップを取っ 
たユーザーの名前が入ります。ユーザー名は、『準備と基本』第2章の 
「 Windows をセットアップする」で設定したユーザー名です。 

家族など、複数のユ_ザ_でこのパソコンを共有している場合、ユー 
ザーの人数分だけバックアップが必要です。「スタート 」 -U -「ユー 
ザーの切り替え」の順にクリックして、ユーザーごとにノ（ックアップの 
手順を繰り返してください。このとき、標準ユーザーのバックアップ 
は、管理者ユーザーが取ってください。 



トラブルの予防_ 
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• DVD や CD にデータのバックアップを取る場合や、セキュリティ機 
能を使用してバックアップを取ったデータを参照•復元する場合、 
八ードディスクに一時的にデータをコピーする必要があります。そ 
のため、バックアップを取ったデータのサイズに応じて、八ードディ 
スクに最大 50 G バイトの空き容量が必要です。 

• 「バックアップ•ユーティリティ」でバックアップを取ったデータは、 
パソコンを再セットアップしたら、すぐに復元してください。復元が 
遅れると、再セットアップ以降に作成されたデータが失われること 
があります。 


データを 復元する 

八ードディスクの故障などのトラブルでデータが消えてしまったとき、また、操 
作を間違えて必要なデータを上書きしてしまったり消してしまったときは、バッ 
クアップを使ってデータをもとに戻すことができます。 

これをデータの「復元」と呼びます。 


ここでは、バックアップしたデータを復元する操作について説明します。 

( T 手順の途中で「ユ—ザ—アカウント制御」画面が表示されたら、画面の 
表示を見ながら操作してください。 

1#「ソフト&サボートナビゲーター」-「ソフトを探す」-「50音/英数字か 
ら選ぶ」 - 「パックアップ•ユーテイリテイ」の「ソフトを起動」をクリック 

2 「パックアップを復元する」をクリック 



































3 「パックアップファイル」を指定して、「次へ」をクリック 

「参照」をクリックして、バックアップデータを保存したドライブやフォル 
ダ(標準の状態では「□—カルディスク （ D :)」） にある、拡張子に. but が付い 
たファイルを選んで「開く」をクリックしてください。 

‘パックアップを復元す s 



4 「復元するタイトルの選択」と表示されたら、「すべて選択」をクリックし 
て、「次へ」をクリック 

5 「復元する設定」と表示されたら、「すべて選択」をクリックして、「次へ」 
をク I 」 ック 

6 「復元内容のご確認」と表示されたら、内容を確認して、「実行」をクリック 

7「復元の開始」画面で「はい」をクリック 

データの復元が始まります。完了までにしばらく時間がかかります。 

8 「復元の完了」と表示されたら「完了」をクリック 

g 「設定の変更」が表示された場合は、「はい」をクリックしてパソコンを再 
起動する 

これで、バックアップ•ユーテイリテイで作成したノ（ックアップデータによ 
る復元は完了です。 


トラブルの予防一 
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トラブルの予防 




八ードディスク全体をバックアップ/復元する 


(Cia 


Roxio BackOnTrack は、 SSD が搭載されたモデルまたは LaVie 
S には添付されていません。 

Roxio BackOnTrack でのパツクアツプ/復元はハードディスク全 
体またはドライブ单位になります。個別のデータを対象にすること 
はできません。 


Roxio BackOnTrack でノ V ツクアツプする前に 

Roxio BackOnTrack というソフトを使うと、八ードディスクを丸ごとバック 
アップ/復元することができます。インターネットやメールの設定、壁紙、自分で 
インストールしたソフトなど、さまざまに設定をおこなった状態をそのままバッ 
クアップ/復元することができるので便利です。 

なお、バックアップにはおおよそ 5 〜 6 時間かかります(モデルやディスクの使用 
量、その他の条件によって時間は異なります)。ディスクの使用容量によってはさ 
らに時間がかかることもあります。バックアップする際には、十分な時間を確保 
してください。 


八ードディスク全体をノ（ツクアツプ/復元する方法 (p.23) と、 C ドライブや□ドラ 
イブなどの領域を個別にノ（ックアツプ/復元する方法 (P.25) の 2 種類があります。 
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パソコンの操作に慣れていないかたは 

ノ ':ソコンの操作に慣れていないかたや八ードディスクをフォーマットした経験 
のないかたは、八ードディスク全体をノ（ックアップする機能をご利用ください。 
パソコンや八ードディスクの知識を十分にお持ちのかたのみ、 C ドライブや D 
ドライブを個別にノ（ックアップする機能をお使いください。 

八ードディスク全体をバックアップしたときは、その復元に次のいずれかの 
ディスクが必要になります。 

.LaVie L : BackOn 丁 rack ブートディスク （ p .20) 

- LaVie L 以外のモデル:再セットアップディスク （ p .39) 

LaVie しでは、 C ドライブまたは□ドライブの領域を復元するときも 
「 BackOnTrack ブートディスク」が必要になります。 

ご使用のモデ)レに合わせて、上記のディスクをあらかじめ作成しておいてくだ 
さい。 

パックアップしたディスク （DVD-R など)の管理について 

Roxio 巳 ackOnTrack で DVD - R などにバックアップしたときは、それらのディ 
スクの管理にご注意ください。 

バックアップした順に番号を明記し、1回のバックアップで作成したディスク 
は1つのセットとして大切に保管してください。各ディスクにバックアップし 
た日時を記載しておくのもおすすめです。 

ディスクの一部を紛失したときはもちろん、ディスクの順番を間違えたり、誤っ 
てほかのタイミングでバックアップしたディスクと入れ違えたりすると、トラ 

プノレが起きたとき正常に復元できなくなります。くれぐれもご注意ください。 

V J 

• 復元するためには、パソコンが正常に動作しているときにパックアッ 
プを取っておく必要があります。 

• パックアップを取るには、管理者権限を持つユーザーでログオンす 
る必要があります。 

• Roxio BackOnTrack でパックアップしたデータは、このパソコン 
でのみ復元できます。 


トラブルの予防一 


■ 
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トラブルの予防 


準備すること 

參 Roxio BackOnTrack をインストールする 

ご購入時の状態ではインストールされていません。 

「 Roxio 巳 ackOn 丁 「 ack 」(# 「ソフト&サボートナピゲーター」►検索番号 
94021520で検索）の「ソフトを起動」をクリックし、画面の指示にした 
がってインストールしてください。 

(I f モ薦手順の途中で「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、画面の 
I 表示を見ながら操作してください。 

參ディスクを用意する 

• BackOnTrack プートディスク用ディスクを用意する 

LaVie L で巳 ackOn 丁 rack をご利用になるときは、八ードディスクを復元す 
るために専用の起動ディスク （ BackOnTrack ブートディスク）を作成する必 
要があります。 

未使用の CD - R ディスクを1枚ご用意ください。 

• Roxio BackOnTrack 用ディスクを用意する 

八ードディスク全体をバックアップする場合、または C ドライブなどの領域 
をディスクにバックアップする場合は、パックアップを取るためのディスク 
を用意してください。 

使えるディスクは DVD - R 、 DVD - RAM です。ブルーレイディスクドライブモ 
デノレでは巳 D - R 、 巳 D - R (2 層）、巳 D - RE 、 巳 D - RE (2 層）イ吏元ます。 

バックアップに必要なディスクの枚数は、バックアップの方法やデータ量に 
より異なります。必要な枚数の目安は次のとおりです。 

■八ードディスク全体をバックアップする場合 (P.23) 

• DVD - R 、 DVD - RAM ... 10枚程度 

• 巳 D - R / RE 、 BD - R / RE (2 層)…4枚程度 

■ C ドライブまたは D ドライブの領域をノ（ックアップする場合 (p.25) 

1 0 G バイトのバックアップデータを保存するのに必要な枚数 

• DVD - R 、 DVD - RAM ... 2枚程度 

-巳 D - R / RE 、 巳 D - R / RE (2 層）…1枚程度 


ただし、データ量により必要な枚数は変わりますので、ディスクは余裕を持つ 
て用意してください。 
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① 


DVD / CD ドライブの種類により、使用できるディスクは異なります。 
こ'購入のパソコンに搭載されている DVD / CD ドライブの仕様につきま 
しては『準備と基本』など、仕様一覧が掲載されているマニュアルをこ' 
覧ください。 


參ほかのソフトなどが起動しないようにする 
• スクリーンセーパーが起動しないようにする 

次の手順で設定を変更します。 

1. 「スタート」-「コント □_ ルパネル」をクリック 

2. 「デスクトップのカスタマイズ」をクリック 

3. 「スクリーンセーパーの変更」をクリック 

4. 「スクリーンセーパー」で「(なし)」を選び 「0K」 をクリック 

5. 「コント□—ルパネル」の_をクリック 

• 起動中のソフトをすべて終了する（ウイルス対策ソフトなどを含む） 

終了方法は、それぞれのソフトのヘルプなどをご覧ください。 

• デジタル八イビジョン TV モデルでは、録画予約の時間、番組表の受信時刻と 
パックアップの時間が重ならないようにする 

予約の確認や取り消し方法については、『テレビを楽しむ本』をご覧ください。 

參ネットワークから切断する 

安全にバックアップをおこなうためには、ネットワークから切断する必要があ 
ります。 


魯参照） 


• LAN から切断する 

— 「ネットワークの設定」-「ネットワークから切断する」 

► #1■ソフト&サボートナビゲーター」►検索番号93100030で検索►「ネッ 
ワークから切断する」 

•無線 LAN から切断する 

— 「ワイヤレス LAN の設定」-「ネットワークから切断する」 

► #1■ソフト&サボートナビゲーター」►検索番号93110040で検索►「ネッ 
ワークから切断する」 




E ま函ディスクの作成中は、省電力状態にしたり再起動したりしないでくだ 
さい。また、□グオフ、ユーザーの切り換え、ロックなどの操作をしな 
いで < ださい。 


トラブルの予防一 
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トラブルの予防 


BackOnTrack プートディスクを作成する 

( T 作成したブートディスクは何度でも使用できます。パックアップする 
^ たびに作成する必要はありません。 

1#「ソフ ト&サボートナビゲーター」- 「ソフ トを探す」- 「50 音/英数字 
から 選ぶ」- 「Roxio Creator LJ 」 の 「ソフ トを起動」をクリック 

Roxio Creator LJ が起動します。 

2 画面左のメニューで「コピー」-「イメージを書き込む」をクリック 



「ディスクイメージをディスクに書き込む」が表示されます。 
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3 ri . イメージの場所を選択します。」の「参照」をクリックし、表示された 
画面で次のファイルを選択して「追加」をクリック 
C: ¥ BOT_Recovery ¥DR091005.iso 



ティ: ws コビ- 3 跡 s つ t な[イメ-ジ sism ；] ポタン*クリックし*す。 

イメ ージ2作成 
イノージ£眷き趾 
— 光 U 

.音、トル 


ディスク sit 入し主す ~ ドうイブ roa 択 イメ-ジ4窮込む 

毳ディスク肺りま》ん ■■ ~~ I gg 彷ョン 

XM 1 ® して ■ 

f 奮 'fciii La Vie L 以外のモデルには、ここで指定しているファイルが存在 
^ しません。 La Vie L 以外のモデルでは、再セットアップディスク 

を使って復元をおこなってください。 （P.39) 

4 DVD/CD ドライブに用意した CD-R をセットする 

5画面右下の ㊃をクリック 



書き込みが始まります。 


トラブルの予防一 


■ 
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トラブルの予防 


6 「デイスクの作成が完了しました。」と表示されたら「完了」をクリック 



CD - R を取り出し、ラベル面に 「 BackOnTrack ブートディスク」と記入して大切 
に保管してください。 
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A - ドディスク全体をバックアップする 

(Tea--a • 手順の途中で「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、画面 
^ の表示を見ながら操作してください。 

• 「製品の登録」画面が表示されたら、画面の表示を見ながら操作して 
ください。 

1#「ソフト&サボートナビゲーター」-「ソフトを探す」-「50音/英数字 
から選ぶ」- 「Roxio BackOnTrack」 の「ソフトを起動」をクリック 

2 画面左のメニューで「災害リカバリ」をクリック 



3 「ドライブバックアップ」をクリック 



トラブルの予防 I 
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トラブルの予防 


4「災害リカパリセツト」を選択し、「ドライブの選択」で DVD/CD ドライ 
ブが選択されているのを確認して画面右下の@をクリック 



途中で確認の画面が表示されたら、画面の指示をよく読んで操作してくだ 
さい。 

外付け八ードディスクを接続している場合は、「ドライブの選択」で外付け 
八ードディスクを選択することもできます。 

5用意した DVD などのディスクを DVD/CD ドライブにセットして 「0K」 
をク IJ ック 

バックアップが始まります。 

以降は、画面の指示をよく読んで操作してください。 

6 パックアップが完了したら、必要に応じて再セットアップディスクを作 
成する 

作成したバックアップディスクを使って八ードディスク全体を復元するに 
は、再セットアップディスクも必要になります。「再セットアップディスク 
を作成する」 （P.39) をご覧になり、あらかじめ作成しておいてください。 
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C ドライブまたは D ドライブの領域をバックアップする 

C ドライブまたは D ドライブの領域を個別にバックアップします。 

1「ハードディスク全体をパックアップする」 （P.23) の手順3までをおこ 
な5 


2パックアップしたいドライブを選択する 



3 「ドライブの選択」でパックアップ先を指定する 

DVD などのディスクのほかに、バックアップする以外の領域(たとえば□ド 
ライブをバックアップする場合は C ドライブ)を選択することもできます。 
ご購入時の状態では、 C ドライブを D ドライブにバックアップすることはで 
きません。外付け八ードデイスクを接続している場合は外付け八ードデイス 
クにバックアップすることもできます。 



パックアップに必要なドライブの空き容量やディスクの枚数は、 
データ量により異なります。 
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トラブルの予防 


4 画面右下の ㊃ をクリック 

バックアップが始ま0ます。 

以降は、画面の指示をよく読んで操作してください。 

復元するときのご注意 

八ードディスクを復元するときは、「八ードディスク全体をバックアップする」 

( P .23) または、 「 C ドライブまたは□ドライブの領域をバックアップする」 （ P .25) 

で作成したバックアップディスクと、次のいずれかのディスクが必要です。 

.LaVie L： BackOnTrack プートディスク (p.20) 

.LaVie L 以外のモデル:再セットアップディスク （p.39) 

("l f モ薦 _ LaVie の場合は操作を始める前に必ず AC アダプタを接続しておい 

1 てください。 

• Roxio BackOnTrack でバックアップした時点以前に戻したい場合 
は、再セットアップ (p_l30) をおこなってください。この場合、パソ 
コンはご購入時の状態に戻ります。 

• Roxio BackOnTrack などで C ドライブをまるごとバックアッ 
プ/復元した場合も録画番組データはそのまま利用できますが、 
SmartVision 上で消去したデータは、復元後、データが C ドライブ 
に復元されても利用できません。また、パソコンが故障した場合、故 
障内容によっては、故障もしくは修理前にバックアップしたデータ 
を復元しても、復元した録画番組を利用できない場合があります。 

• 八ードディスク復元時には、 USB3.0 対応コネクタ (ss^r または^:) 
は利用できません(搭載モデルのみ)。マウスや夕+付け八ードディスク 
などは USB2.0 対応コネクタまたは f) に接続してください。 
コネクタの位置などについて詳しくは『準備と基本』の「各部の名称」 
をご覧ください。 

• ここで説明している操作をおこなうと、復元された八ードディスク 
がバックアップを作成した時点の状態に戻ります。バックアップを 
作成した時点より後に作成されたデータや、変更されたデータは失 
われます。必要なデータは、この操作の前に、個別にバックアップを 
取ってください。 

八ードディスク全体を復元する 

Roxio 巳 ackOnTrack でノ（ックアップを作成した時点の状態に復元します。 

次の手順で復元をおこないます。モデルによって操作が一部異なります。 

1パソコン本体の電源を入れる 
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2 電源ランプが点灯したら、すぐに次のいずれかのディスクをセットする 
LaVie L の場合： 

巳 ackOnTrack ブートディスク 

LaVie L 以外のモデルの場合： 

再セットアップディスク （1 枚目） 

3 次のいずれかの操作をおこなう 
LaVie L の場合： 

「 BackOnTrack 」 の画面が表示されたら、そのまま手順4に進んでくださし' 1 。 
「 BackOn 丁 rack 」 の画面が表示されずに、通常の Windows デスクトップ画 
面が表示されてしまったときは、巳 ackOn 丁 rack ブートディスクをセットし 
たまま、パソコンを再起動してください。 

LaVie L 以外のモデルの場合： 

「「Windows 7再セットアップ」実行中の注意」が表示されたら、内容をよく 
読んで操作してください。その後 、 「Windows 7再セットアップ」の画面が 
表示されたら「バックアップ時の状態に戻す （Roxio BackOnTrack 災害リ 
カパリ）」をクリックしてください。 

ディスクを交換するように指示が表示されたら、画面の指示にしたがって 
ディスクを順番にセットしてくださし)。 

「「Windows 7再セットアップ」実行中の注意」の画面が表示されずに、通常 
の Windows デスクトップ画面が表示されてしまったときは、再セットアッ 
プディスクをセットしたまま、パソコンを再起動してください。 

4パックアップデータが外付け八ードディスクなどの USB 機器にある場 
合は、 USB 機器を USB 2.0 対応コネクタ (4 または幸:)に接続する 

USB 3.0対応コネクタ (ss^r または^:)(搭載モデルのみ)はハー 
ドディスク復元時には利用できませんので、 USB 機器を接続しな 
いで < ださい。 

コネクタの位置などについて詳しくは、『準備と基本』の「各部の 
名称」をご覧ください。 

5 表示された画面で「災害リカパリ」を選択して「次へ」をクリック 

6 再セットアップディスクまたは巳 ackOnTrack ブートディスクを取り 
出し、作成したパックアップディスクをセットする 


トラブルの予防 i 


■ 
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トラブルの予防 


7 「参照」をクリックして復元したいパックアップファイルを選択し、「次 
へ」をクリック 

以降は、画面の指示をよく読んで操作してください。 

C ドライブまたは D ドライブの領域を復元する 

Roxio 巳 ackOnTrack でバックアップを作成した時点の状態に復元します。 

次の手順で復元をおこないます。モデルによって操作が一部異なります。 

1パソコン本体の電源を入れる 

2 次のいずれかの操作をおこなう 
LaVie L の場合： 

電源ランプが点灯したら、すぐに巳 ackOnTrack ブートディスクをセットし 
てください。 

LaVie L 以外のモデルの場合： 

「 NEC 」 の□ゴマークが表示されたら、「ファイルを読み込んでいます..」が 
表示されるまで、 【 F 1 1】を何度か押してください。 

3次のいずれかの操作をおこなう 
LaVie L の場合： 

「 BackOnTrack 」 の画面が表示されたら、そのまま手順4に進んでくださし、 
「 BackOnTrack 」 の画面が表示されずに、通常の Windows デスクトップ画 
面が表示されてしまったときは、 BackOnTrack ブートディスクをセットし 
たまま、パソコンを再起動してください。 

LaVie L 以外のモデルの場合： 

「「Windows 7再セットアップ」実行中の注意」が表示されたら、内容をよく 
読んで操作してください。その後 、 「Windows 7再セットアップ」の画面が 
表示されたら「バックアップ時の状態に戻す （Roxio BackOnTrack 災害リ 
カパリ）」をクリックしてください。 

「「Windows 7再セットアップ」実行中の注意」の画面が表示されずに、通常 
の Windows デスクトップ画面が表示されてしまったときは、再セットアッ 
プディスクをセツトしたまま、パソコンを再起動してください。 
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4 バックアップデータが外付けハードディスクなどの USB 機器にある場 
合は、 USB 機器を USB 2.0 対応コネクタ (4 または幸:)に接続する 

USB3.0 対応コネクタ (SS^ また^±：)(搭載モデルのみ)はハー 
ドディスク復元時には利用できませんので、 USB 機器を接続しな 
いで < ださい。 

コネクタの位置などについて詳しくは、『準備と基本』の「各部の 
名称」をご覧ください。 

5表示された画面で「個々のポリュームリカバリ」を選択して「次へ」をク 
u ック 

6 「参照」をクリックして復元したいバックアップファイルを選択する 

DVD などのディスクにバックアップした場合は、ディスクを DVD / CD ドラ 
イブにセットして、バックアップファイルを選んでください。 

(I 「参照」をクリックしたときに表示されるドライブ番号(各ドライ 

ブに割り当てられる （D:) や (E:) などの英文字)が、通常の手順で 
Windows 7を起動したときと異なることがあります。 

例：□-カルドライブ (D:)4|H— カルドライブ (E:) 

DVD DRIVE(E:) — DVD DRIVE(F:) 

なお、ドライブ番号は変わっても、ドライブに付けられた名前(上 
の例では「□一カルドライブ」や 「DVD DRIVE」 など)は通常の起 
動時と同じです。ドライブの名前を確認して、バックアップした 
データが保存されているドライブを探してください。 

7復元する領域を選択する 

C ドライブを復元する場合は「八ードディスク1、ノてーティシヨン2」を選ん 
でください。 

D ドライブを復元する場合は「八ードディスク1、ノてーティシヨン3」を選ん 
でください。 

8 「次へ」をクリック 

以降は、画面の指示をよく読んで操作してください。 

D ドライブを復元する場合は、 Windows を起動して、 Roxio 
BackOnTrack で「ドライブリストア」の操作をおこなっても復 
元できます。詳しくは、 Roxio BackOnTrack のヘルプをご覧く 
ださい。 


トラブルの予防_ 
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トラブルの予防 




復旧用のシステムファイルをバックアップ/復元する 


(J^m 


Roxio BackOnTrack (インスタントリストア）は、 SSD が搭載された 
モデルまたは LaVie S には添付されていません。 


Roxio BackOnTrack (インスタントリストア)でバック 
アップする前に 


Roxio 巳 ackOnTrack (インスタントリストア）を使うと、定期的に Windows の 
システムを自動バックアップすることができます。また、トラブルで Windows が 
起動できないようなときでも、システムファイルがバックアップされていれば、 
バックアップデータを使って復元できる場合があります。バックアップしたデー 
夕が複数あるときは、データを指定して復元することもできます。 

Roxio 巳 ackOnTrack (インスタントリストア）を使った復元では、 Windows の 
システム以外のデータは影響を受けません。このため、ユーザーが作成したデー 
夕などは復元後もそのまま利用できます。 


醫 • Roxio BackOnTrack (インスタントリストア）をインストールする 
一 と、「システムの復元」機能(システム回復オプションに表示される r シ 

ステムの復元」を含む)が無効となり、利用できなくなります。 
Windows の復元機能について詳しくは、 Windows のヘルプまたは 
「システムの状態を復元する」（餐「ソフト&サポートナビゲーター」 
►検索番号91080110で検索)をご覧ください。 

• 定期的に自動バックアップをおこなうため、バックアップしたデー 
夕の保存用として、常に若干の八ードディスク領域を占有します。 

• 自分で作成した文書や保存した写真の データな どの ユーザーデータ 
はバックアップしません。 

• Roxio BackOnTrack (インスタントリストア）でバックアップした 
データは、このパソコンでのみ復元できます。 
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システムをバックアップする 

Roxio 巳 ackOnTrack (インスタントリストア）をインス I -- ル 
して自動パックアップ 

ご購入時の状態ではインス！'ールされていません。 

次の手順でインス！•'ールしてください。インス！ルするだけで、定期的にシステム 
の状態を自動バックアップします。 

(T _手順の途中で「ユーザ—アカウント制御」画面が表示されたら、画面 
の表示を見ながら操作してください。 

• 「製品の登録」画面が表示されたら、画面の表示を見ながら操作して 
ください。 

1 #「ソフ ト&サボートナビゲーター」- 「ソフ トを探す」- 「50 音/英数字 
から 選ぶ」- 「Roxio 巳 ackOnTrack (インスタントリストア)」 の「ソフ 
卜を起動」をクリック 

「 BackOnTrack (インスタントリストア)」のインストール画面が表示され 
ます。 

以降は画面の指示にしたがって、インストールしてください。 

インストールが完了すると再起動し、その後、自動的にシステムの状態を保 
存(バックアップ）します。 

ご購入時の状態であれば、これ以降、1週間ごとに、自動的にシステムをバッ 
クアップするよう設定されます。バックアップされたデータは、60日以上 
経過したものから順に自動的に削除されます。 

■システムをバックアップするタイミングを変更するときは 

① #「ソフト&サボートナピゲーター」-「ソフトを探す」-「50音/英数字 
から選ぶ 」- 「Roxio BackOnTrack (インスタントリストア)」の「ソフト 
を起動」をクリック 

② ： w ション国をクリックして表示される画面で、左側の「インスタントリスト 
ア」をクリックし、「インスタントリストアオプ シヨ ンを編集」をクリック 

③ 表示された画面で設定を変更する 

詳しくはヘルプをご覧ください。 


トラブルの予防一 
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トラブルの予防 


任意のタイミングで手動ノ《ックアップ 

Roxio 巳 ackOnTrack (インスタントリストア）がインストールされた状態で、シス 
テムを手動でバックアップするときは、次の手順で操作してください。 

(例:周辺機器を追加してドライバをインス I ルしたときなど） 

1# 「ソフ ト&サ ポー ト ナビゲーター」-「ソフ トを探す」- 「50 音/英数字 
から選ぶ」 _「Roxio BackOnTrack (インスタントリストア) J の「ソフ 
卜を起動」をクリック 

「Roxio BackOnTrack 」 の画面が表示されます。 

2 「インスタントリストア」-「状態を保存」をクリック 

「状態を保存」の画面が表示されます。 

次の欄に現在の状態について入力しておくことをおすすめします。「プリ 
ンタ追加」など、入力した内容は、システムを復元する際の参考となります 
(256文字まで入力できます)。 

コンビュ ーター の現在の状態!こ閎する ra 単な酬を入力じセ 


3画面右下の©をクリック 

システムのノ（ックアップが始まります。 

以降は、画面の指示をよく読んで操作してください。保存が終了すると「状 
態を保存」と表示されるので、「完了」をクリックしてください。 

システムを復元する 

次の手順で操作してください。 

• LaVie の場合は操作を始める前に必ず AC アダプタを接続しておい 
てください。 

• ここでは、パソコンのハードディスクから 「Windows 7再セットアッ 
プ」を起動してシステムを復元する操作について説明しています。 

再セットアップディスクを作成してある場合は、再セットアップディ 
スタから 「Windows 7再セットアップ」を起動することもできます。 
その場合は、次の操作の手順1〜4を、第4章の「再セットアップディ 
スタを使った再セットアップ手順」 ( P . 150) の手順 1 〜5と読み替 
えてください。 

• システム復元時には、 USB 3.0対応コネクタまたは^:)は 
利用できません(搭載モデルのみ）。マウスは USB 2.0 対応コネクタ 
(4 または舍)に接続してください。コネクタの位置などについ 
て詳しくは『準備と基本』の「各部の名称」をご覧ください。 
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1 パソコン本体の電源を切る 

通常の操作で電源を切ることができないときは、電源スイッチを4秒以上押 
したままにして電源を切ってください。 

2 パソコン本体の電源を入れる 

3 「 NEC 」 の□ゴマークが表示されたら、「ファイルを読み込んでいます…」 
が表示されるまで、 【 F 11】 を何度か押す 

4 「「Windows 7再セットアップ」実行中の注意」が表示されたら、内容を 
確認し、 n 萑認しました」をクリックして0にしてから、 「 ok 」 をクリック 


「Windows 7再セットアップ」実行中の注意 


USB マウスをお使いになる場合は、 

/ 5^( USB 2.0 対応=1ネクタ） 

に接続されていることを確認してから、チェックをつけて 
「 OK 」 ボタンをクリックしてください。 

再セットアップ中は、 

/ §±( USB 3.0 対応コネクタ） 

は動作しません。_ 

_ I r 確認しました】_ 



「「Windows 7再セットアップ」実行中の注意」の画面が表示されず、バソコ 
ンが通常のように起動してしまったときは、いったん電源を切り、手順2か 
らやりなおしてください。 

5 「Windows 7再セットアップ」の画面が表示されたら、「システムを復 
元する （Roxio BackOnTrack インスタントリストア)」をクリック 



トラブルの予防一 


■ 


33 





































( Tgai-a • Roxio BackOnTrack (インスタントリストア）がパソコンか 
ら削除されていると、エラーメッセージが表示されます。 

- LaVieL では'「パックアップ時の状態に戻す (Roxio BackOnTrack 
災害リカノ（リ)」力’表示されません。 

g 「Roxio BackOnTrack 」 の画面が表示されたら「リストア」をクリック 
し、「以前の状態」より復元したい状態を選んで「次へ」をクリック 

以降は、画面の指示をよく読んで操作してください。 

7 「コンピュータのリストアが完了しました」と表示されたら、「終了」を 
ク u ック 


8「「システムを復元する」を終了しました。」の画面が表示されたら、「再 
起動」をク D ック 

パソコンが再起動したら、復元は完了です。 


FlyFolder でフオルダを指定してバックアップする 


「 FlyFolder 」 は、複数のパソコンのデータを同期させるためのソフトです。このソ 
フトの自動ファイル保存機能を使って、任意のフォルダのファイルをバックアッ 
プすることもできます。 

指定したフォルダに自分で作成したデータを保存したり、そのデータを更新する 
たび、自動でバックアップデータが作成されます。 


バックアップするフォルダを指定する 

ここでは、 「 FlyFolder 設定ツール」を使って、バックアップ先のフォルダ、およ 
びノ（ックアツプの対象となるフォルダとファイルの種類を設定する操作について 


説明します。 









( Tcai-a _ 手順の途中で「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、画面 
^ の表示を見ながら操作してください。 

• ここでは、パソコンの D ドライブにパックアップする操作を例に説明 
しています。外付けハードディスクやネットワーク上の別のバソコ 
ン への パックアップも設定できます。また、 BIGLOBE のサービス「才 
ンラインストレージ for FlyFolderJ (有償)を活用すれば、インター 
ネッ 卜上にパックアップすることもできます。詳しくは 、 FlyFolder 
のヘルプをご覧ください。 

_ FlyFolder を搭載した複数のパソコンで同じ保存設定をしておけば、 
各パソコンのデータを同期(共有）することができます。詳しくは、 
FlyFolder のヘルプをご覧ください。 

あらかじめ、バックアップしたデータを保存するためのフォルダ(バックアップ先 
フォルダ)を、エクスプローラなどで作成しておいてください。 

また、必要に応じて、そのフォルダにアクセス制限を設定しておいてください。 

1#「ソフト&サボートナビゲーター」-「ソフトを探す」-「50音/英数字 
から選ぶ」- 「 FlyFolder 」 の「ソフトを起動」をクリック 

( I ，塞:，インストールの画面が表示されたときは、画面の指示にしたがつ 
^ てインス I ルしてから、次の手順に進んでください。 

「 FlyFolder 設定ツール」が起動します。 

2 「次へ」をク u ック 



保存先のフォルダに関する設定画面が表示されます。 


トラブルの予防_ 
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トラブルの予防 


3保存先のフォルダに関する設定をする 

• Windows の起動ドライブにあるフォルダは、保存先フォルダ 
として設定できません。 

• ユーザー名とパスワードは、保存先のフォルダに設定されたア 
クセス制限の内容に合わせて入力してください。 

• ここでは、ノぐノコンの D ドライブにパヽックアップを取るときの設 
定項目について説明しています。 BIGLOBE のサービス「オンラ 
インストレージ for FlyFolderJ (有償)など、 D ドライブ以外の 
場所にパックアップを取るときの設定項目や注意事項について 
は 、 Fly Folder のヘルプをご覧ください。 

• ご購入時の D ドライブの容量は 20 G パイトです。大容量のパッ 
クアップをおこなうときは、 D ドライブ以外の場所を選んでく 
ださい。 

① 保存先フォルダを設定する 

「フォルダ名」に保存先のフォルダ名をパスも含めて入力してください。 

「参照」をクリックしてフォルダを選ぶこともできます。 

② ユーザー名とパスワードを設定する 

保存先のフォルダにアクセス制限が設定されているときは、アクセスす 

るためのユーザー名とパスワードを入力してください。 

③ 「次へ」をクリックする 



(I 保存設定の削除に関するメッセージが表示されたときは、メッ 

セージの内容を確認し 「0 K 」 をクリックしてください。 


保存対象項 S の一覧が表示されます。 


































保存したい「対象項目名」に g が付いていることを確認して、「完了」を 
ク IJ ック 

保存したい「対象項目名」が[□のときは、クリックして^]を付けてくだ 


さい。 


(Cua 


パックアップが取れるのは、この画面で/|が付いているデータだ 
けです。この画面で、「新しい対象項目名の追加」をクリックする 
と、自分で購入したソフトなど、パソコン購入時に添付されていた 
ソフト以外のデータを保存対象に登録できます。ただし、テレビ番 
組を録画したデータや購入した音楽データなど、著作権が保護さ 
れたデータは、通常のコピーの操作や、 「 FlyFolder 」 を使ってパッ 
クアップを取ることができません。録画や購入に使用したソフト 
を使ってパックアップしてください。 

再起動を促す画面が表示されます。 

「今すぐ再起動」をクリック 

Windows が再起動します。 

再起動後、設定した内容にしたがってバックアップがおこなわれ、その後、 

「設定した内容を反映します。」というメッセージが表示されます。 

表示された内容を確認し、「はい」（または「いいえ」）をクリック 

通常は「はい」を選んでください。初回復元で同じ名前のファイルを上書き 

したくないときは、「いいえ」を選んでください。 

初回設定(保存先のファイルと保存対象のファイルの照合と復元)がおこな 

われます。これで、 FlyFolder の設定が完了しました。 


① 




設定が完了すると、設定された内容にしたがって自動的にファイル 
の保存がおこなわれます。 

必要に応じて、 FlyFolder の保存や復元を手動でおこなうこともでき 
ます 0 詳しくは、 FlyFolder のヘルプをご覧ください 0 








トラブルの予防 


その他の7 V ックアップ方法について 

手動でバックアップを取ったり、 Windows の機能を使ってバックアップを取るこ 

とができます。また、再セットアップ中に使えるバックアップ用のソフト （ p .153) 

ちあります。 

手動でバックアップを取る 

大切なデータを、 DVD - R や CD - R 、 外付けの八ードディスクドライブなどにコピー 

して保存しておくのも手軽なバックアップの方法です。いざというときは、それ 

らのデータを使ってパソコンの状態をある程度まで復旧させることができます。 

この作業を定期的におこなえば、より効果的です。 

r I テレビ番組を録画したデータや購入した音楽データなど、著作権が保 

^ 護されたデータは、この方法ではコピー(パックアップ)できません。 

録画や購入に使用したソフトを使ってパックアップしてください。 

そのほかの/ v ックアップ方法 

そのほか、このバソコンでは次のようなバックアップ方法も利用できます。 

- Windows の「バックアップと復元」を使う 
コント□—ルパネルの「バックアップと復元」で、ファイルやフォルダを、バッ 
クアップしたり復元したりすることができます。詳しくは、 Windows のヘルプ 
をご覧ください。 

-「データファイナルレスキュー」を使う 
Windows が正常に起動しないときでも、「データファイナルレスキュー」を使っ 
てバックアップを取ることができます。詳しくは、第4章の 「Windows を起動 
できないときにデータのバックアップを取る」 （ p . 1 53) をご覧ください。 
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I " 再セツ 
U 作成 


トアップディスク 
成する 


トラブルが起きたときに備えて、再セツト 
アップディスクを作成しておきましょう。 


再セツトアップディスクとは 


再セットアップとは、パソコンが起動しなくなった際など、最後の手段として八一 
ドディスクの内容をご購入時の状態に戻す作業です。通常は、八ードディスク内 
に準備されている専用のデータを用いておこないますが、次のような専用のデー 
夕が使えない場合に備えて「再セットアップディスク」を作成しておくことをおす 
すめします。 

• 八ードディスクが故障した場合 

• 八ードディスクの再セットアップ用データを削除した場合 
• 八ードディスクのデータを消去する場合 

• Roxio BackOnTrack で作成したパックアップディスクを利用して、ハード 
ディスク全体を復元する場合 (LaVie L 以外のモデル） 

再セットアップディスクは、パソコンの八ードディスクから「再セットアップ用 
データ」を DVD-R などのディスクに移して作成します。万が一のときに備えて、 
パソコンが正常に動作しているときに、再セットアップディスクを作成しておく 
ことを強くおすすめします。 

再セットアップについて詳しくは、「再セットアップを始める前に」 （ P .120) を、 
再セットアップディスクを使ってできる再セットアップについては「再セット 
アップディスクを使って再セットアップする 」 （P . 1 48) をご覧ください。 


トラブルの予防一 


■ 


39 



















トラブルの予防 



參再セットアップディスクを作成して再セットアップする場合の一例 


ご購入時の状態 


-ハードディスクの領域 



C * 通常は、「再セットアップする （ c ドライブのみ)」 （ p . 13〇)をご覧にな 

^ り、八ードディスクから再セツトアップをおこなってください。 


40 


■ 

































このパソコンに入っている「再セットアップディスク作成ツール」を使って、再 
セットアップディスクを作成します。 

再セットアップディスクの作成には2〜3時間程度かかります(モデルやその他 
の条件によって時間は異なります)。 

(I 再セットアップディスクは、ご購入時の製品構成以外では、作成できな 

いことがあります。 

未使用の DVD _ R ディスクまたは未使用の BD - R ディスクを 
準備する 

必要な枚数は、お使いのモデルによって異なります。「作成の手順」の手順 2( p .43) 
で画面に表示される枚数を確認してください。作成には DVD 1枚につき最大約 
100分かかります。 

• 必ず次の容量のディスクを用意してください。 

DVD - R ディスクの場合: 4.7 G バイトのもの 
DVD - FU 2 層）ディスクの場合: 8.5 G パイトのもの 
巳 D - R ディスクの場合: 25 G パイトのもの 
巳 D - R (2 層）ディスクの場合: 50 G バイトのもの 
• 同じ種類のディスクを用意してください。 

• 次のディスクは使用できません。 

CD - R 、 DVD + R 、 DVD + FK 2 層)、 CD - RW 、 DVD - RW 、 DVD + RW 、 DVD - 
RAM , BD-RE 

• 各機種用の再セットアップディスクを販売しています。お買い求めの際は、 
PC 98- NX シ U —ズメディアオーダーセンターのホームページをご覧くださし、。 
URL : http :// nx - media . ssnet . co . jp / 

市販の周辺機器(メモリ、プリンタ、スキヤナなど)を取り外す 

市販の周辺機器をすべて取り外してください。また、インターネットの通信回線と 
の接続に使っている電話回線ケーブルや LAN ケーブルも取り外してください。ワ 
イヤレス LAN を使っているときは、ワイヤレス LAN 機能をオフにしてください。 


トラブルの予防一 
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トラブルの予防 


作成の手順を始める前に 

ほかのソフトが起動していると、ディスクの書き込み中に エラー が発生すること 
があります。作成の手順を始める前に次の操作をおこなってください。 

• スク U —ンセーパーが起動しないようにする 

次の手順で設定を変更します。 

① 「スタート」-「コント□—ルパネル」をクリック 

② 「デスクトップのカスタマイズ」をクリック 

③ 「スクリーンセーパーの変更」をクリック 

④ r スクリーンセーパー」で「(なし)」を選び row をクリック 

⑤ 「コント□—ルパネル」の_をクリック 

• 起動中のソフトをすべて終了する（ウイルス対策ソフトなどを含む） 

終了方法は、それぞれのソフトのヘルプなどをご覧ください。 

• デジタル八イビジョン TV モデルでは、録画予約の時間、番組表の受信時刻 
(SmartVision が搭載されたモデルの場合)とディスク作成の時間が重ならな 
いようにする 

予約の確認や取り消し方法については、『テレビを楽しむ本』をご覧ください。 

ディスクの作成中は、省電力状態にしたり再起動したりしないでくだ 
さい。また、ログオフ、ユーザーの切り換え、ロックなどの操作をしな 
いで < ださい。 

作成の手順 

r ! 手順の途中で「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、画面の 

表示を見ながら操作してください。 

1「スタート」-「すべてのプ□グラム」-「再セットアップディスク作成ツー 
ル」-「再セットアップディスク作成ツール」をクリック 

「再セットアップ領域」 （NEC Recovery System) に保存されて 
いる再セットアップ用データが削除されている場合は、メッセー 
ジが表示され、再セットアップディスクを作成できません。 

再セットアップ用データは次のような場合に削除されます。 

-再セットアップディスクを使用して 「C ドライブの領域を変更 
して再セットアップ」をおこなった場合 
-手動で再セツトアップ領域を削除、または再セツトアップ用 
データを削除した場合 


■ 












2 ディスクの種類を選び、必要なディスクの枚数を確認して、「次へ」をク 
ij ック 

必要な枚数は、お使いのモデルによって異なります。 



ディスクの種類を 
選ぶと、必要な枚 
数がここに表示さ 
れる 


3設定内容を確認して、「次へ」をクリック 



一部のディスクの書き込みに失敗した場合などは、この画面で「作成開始 
ディスク」を選ぶと、途中から作成するように指定することもできます。 

( T >¢3 • 「書き込み速度」は、通常は「最速」を選んでください。 DVD / 
^ CD ドライブと用意したディスクの組み合わせで使用可能な最 

高速度で書き込みます。 

• 書き込みに失敗した場合は、「書き込み速度」を「中速」または「低 
速」にして、再度作成してください。 


トラブルの予防一 


■ 
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トラブルの予防 


4 用意したディスクをセットする 

アクセスランプが消えるまで待ってください。 

参" 

アクセスランプについて—『準備と基本』の「各部の名称」 

5 「作成開始」をクリック 

1枚目のディスクへの書き込みが始まります。書き込みにはしばらく時間が 
かかります。そのままお待ちください。 

書き込みが完了すると、自動的にディスクが排出され、1枚目のディスクが 
作成されたことを知らせるメッセージが表示されます。 

fi 「0K」 をクリック 

7 ディスクを取り出し、ディスクの種類と何枚目のディスクかわかるよう 
にラベル面に記入する 

続けて、次のディスクをセットしてください。最後のディスクへの書き込み 
が終わるまで、同じ操作を繰り返します。 

「再セットアップディスクをすべて作成しました。」と表示されたら、「作成 
完了」をクリックしてください。 

(T^l^ 作成した再セットアップディスクは、紛失•破損しないように大切に保 
管してください。 


■ 








パソコンを使っていると、どうしてもトラブルに遭遇することが 
あります。 

とくに、あなたが初心者なら、操作に迷うこともしばしばあるか 
もしれません。 

あわてずに、まず、この章をご覧ください。 


状況を確認する . 46 

「ソフト&サボートナビゲーター」で調べる . 48 

NEC の Web サポート （1 21 ware.c 〇 m ) で 

トラブルの事例を探す . 50 

テレビに関するトラブルのとき . 52 

その他の解決法 . 53 

「 Micros 〇 ft Fix it ソリユーシヨンセンター」の 
ご微 . 54 

















トラブル解決の第一歩 


[状況を確認する 


トラブル解決の第一歩は冷静' 

'■ な状況確認から。 ■ 

♦ 9 


トラブルが起きたときは、まず冷静になることが重要です。あわてて、適切でない 
操作をすると状況が悪化する場合もあるので、落ち着いて状況を確認しましよう。 
電源を入れ忘れていた、ケーブルが抜けていた、必要な設定を忘れていた、など、 
意外に単純な原因であることもよくあります。 


r > 

パソコンから煙が出ていたり、異臭や異常な音がしたり、手で触れられな 
いほど熱くなつているとき、パソコンやディスプレイ類に目に見える異 
常が生じたときは、すぐに電源を切り、電源コードをコンセントから抜い 
て、バッテリを外し （ LaVie のみ)、 NEC サボート窓口 （121 コンタクトセ 
ンタ _) ( p . 165) にご相談ください。 

し 


參しばらく様子を見る 

パソコンの処理に時間がかかっていると、動作 
が止まったように見えることがあります。あ 
わてて電源を切ったり、マウスやキーボード 
を操作せずに、しばらく待ってみてください。 


•メッセージを書き留める 

ノ（ソコンの画面に何かメッセージが表示されて 
いるときは、紙に書き留めてください。トラブル 
の原因を調べるときに役立つことがあります。 


參直前の操作を思い出す 



トラブルが起きたときどんな操作をしていたか、いつもと違う操作をしなかつ 
たかを思い出してください。また、最近、新しい周辺機器を付けた、新しいソフ 
卜をインストールした、といつたことも解決のヒントになります。 
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トラブルの内容が確認できたら、状況に合わせてトラブル解決の方法を探します。 


パソコンが使えない状態のとき 


■ソフトや画面が反応しなくなったとき 

急にマウスが動かなくなったり、画面が反応しなくなったとき（フリーズしたとき）は、ここを見てく 
ださい。 

■電源•パスワードなどのトラブルのとき 

このマニュアルの第3章で解決法を探してください。 

■パソコン起動時のトラブルのとき | Ss ) 

パソコンの電源を入れても正常に起動しないときは、ここを見てください。 


バソコンが使える状態のとき 


■ 「ソフト&サポートナビゲーター」で調べる BE 5 I 

パソコンが使える状態なら、「ソフト&サボートナビゲーター」で対処法を調べます。 

■ィンターネットで調べる Bl ^ 

インターネツトが使える状態なら、 NEC の Web サボート「121 ware . com 」 で対処法を調べます。 


インターネットのトラブルのとき 


■インタ-ネットにつながらないとき 

ホームページが表示されない、インターネットにつながらない、などのトラブルが起きたときはここ 
を見てください。 


•レビに関するトラブルのとき 


■『テレビを楽しむ 本』 で調べる 

テレビ機能を搭載しているモデルで、テレビが映らないなどのトラブルのときは、『テレビを楽しむ 
本』をご覧ください。 


このほかにも、トラブルの解決につながる情報があります。詳しくは「その他の解決法」 （ P.53) 
や 、 「「Microsoft Fix it ソリューションセンター」のご紹介」 （ p .54) をご覧ください。 

上記の方法を試しても問題が解決しない場合は、 NEC サボート窓口 （1 21コンタクトセンター） 

に電話をしてください。 

NEC サボート窓口 （1 21 コンタクトセンター) への お問い合わせ方法やお問い合わせのコツにつ 
いては、第5章の 「 NEC のサボート窓口に電話する」 （ p . l 65) をご覧ください。 


トラブル解決の第 


■ 
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トラブル解決の第一歩 


I 「ソフト&サボート 
ナビゲーター .1 で調べる 


/パソコンが使える状態なら r ソフト' 
■ &サボートナビゲーター」でトラブ ■ 

ル解決。 ； 


トラブルが起きたときに、パソコンが使える状態なら「ソフト&サボートナビゲー 
夕一」で対処法を調べてみましよう。 

「ソフト&サボートナビゲーター」では、トラブル解決のための Q & A —覧のほかに 
も、 NEC のサボートやサービスの情報も書かれています。 

また、画面上部の検索機能を使えば、探したい項目をキーワードや文章で検索で 
きるので、効率よく情報を探すことができます。 


r ソフト&サポートナビゲーター j を起動する 


タスク パーの 4アイコンをクリック 

「ソフト&サボートナビゲーター」が起動します。 


「困った」をクリック 

〇 〇 y 益ート 


y フトを探す 

Bn/ann'sa^'aBTS 


S @ @ 




見たい項目をクリックして、トラブル解決法を探す 


參ソフ ト&サボートナビゲーターを 検索す る 


「ソフト&サボートナビゲーター」で知りたい項目がなかなか見つからないとき 
は、質問文を入力して検索することができます。 


〇〇 


ソフトを探す 

Bn/etM'ea^'SBTe 





検索方法について詳しくは、「知りたいことを検索する方法」 （# 「ソフト&サ 
ポートナピゲーター」►検索番号90010020で検索)をご覧ください。 
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r ソフト & サボートナビゲーター」の r 困った j 


「ソフト&サボートナビゲーター」の「困った」では、次の内容について説明してい 
ます。 


〇〇 


Qmm 



I笔 s と起 a 
:キーポード-マヮス 
: WindowsSfti - MS 


:八ードウエフ 
テム破 


I知っておくと便利 


Iこのノ(ソコンの HMB 




❶ 


と < に疆 B 


パ y コンか S 理ゃ異異常な雪が出たり，手で!！«れ》い B ど熟かつた0,その他 
ノ W コン* Plr- 力 W8C 目に見え SS 常が生じた思合は，すぐ CSSSBI つて • S 
»コ ーt^S コンセントか5抜 S. NEC クトセ>夕一|こご8格く E 古い。 

邮0121コンタクト1!ン$_1こっぃて《*«® fl21vrara« イドプック J をご K 
<«さい。 


[ おちついて状況確 E !原因を調べる 


パソコンを使つてい3と • 突然， HfWTJSS' 

0す S ことが SO ます。そんなと8は， ®» てて S 
てから原因を考えてみましょラ • 


’て® SS 切て 


0 


•困ったときには 
•突然、画面が表示された 
•電源と起動 
•キーボード•マウス 
• Windows 操作.設定 
•インターネット•ネットワーク 
•音•画像•映像 


印刷•プリンタ 

ハードウエア•システム設定 

セキュリティ 

ソフト（アプリケーション） 
知っておくと便利 
NEC の サービス&サ ポー ト 
このパソコンの情報 


トラブル解決の第 


■ 
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トラブル解決の第一歩 


NEC の Web サボート （ 121 ware.com) で 

トフノノレのづ^列を字木 /インターネットが使える状態なら' NEC \ 

■ の H 21 ware.com」 でトラブル解決の方 ■ 
\法を探せます。 * 


NEC パーソナル商品総合情報サイト「121 ware . com 」 は、あなたのパソコンラ 
イフに合わせたサービスを提供するホームページです。サボート情報も日々更新 
されているので、トラブル解決のために有効に活用してください。 

參ます、お客様登録をして<ださい 

お客様登録をして、あなたが持つている製品(保有商品）を登録すると、 
121 ware . com であなたの持つている製品に適したサボート情報が見られるよ 
うになります。また、 NEC サボート窓口 （121 コンタクトセンター）に電話する 
ときにも、121 ware お客様登録番号が必要です。 

-登録する方法は、『準備と基本』の「第3章インターネットを始める」をご覧くだ 
さい。 

121 ware . com の「マイぺージ」 （ http :// l 2 lware . com / my /) からの登録を 
おすすめします。 

-以前 FAX などでお客様登録され、□グイン ID をお持ちでないかたは、「マイペー 
ジ」で「インターネット以外の方法でご登録済みの方はこちら」をクリックして、 
□グイン ID を取得していただくことをおすすめします。 



121 ware.com の「マイぺージ」 
http:// 121 ware.com/my/ 


50 


■ 























• 121 ware.com のサ ポー ト コーナーを 見る 

「サービス&サポート」をご覧ください。 

製品の最新情報やウイルス/セキュリティ情報など、いろいろなサボート情報を 
見ることができます。 


•サボートの]—ナー「サービス&サボート」： http :// l 21 ware . com / support / 



• 121 ware.com の「マイページ」: http :// 121 ware . com / my / 



「マイページ」で保有商品 
を登録すると、このコー 
ナーが表示されます。 

「ご登録商品の詳細惰報」 
をクリックすると、あなた 
が持っている製品に関す 
る情報が表示されます。 


※： NEC サボートプログラムの適用に関しては、インス!ル手順をよく読んで十分注意 
して実施願います。なお、修正モジュールの適用はお客様の責任で実施願います。万が 
一、 インス I ルに失敗して対象機器が正常に動作しなくなった場合、弊社にて修理(有 
償)を承っております。 

























































































トラブル解決の第一歩 


I テレビに関する 
トラブルのとき 


: テレビが映らないなど、テレビに関する'; 
\ トラブルはテレビのマニュアルで解決 。: 


テレビに関するトラブルは、テレビの設定の方法を見ながら操作したほうがよい 
ことが多いので、『テレビを楽しむ本』というマニュアルにまとめて記載されてい 
ます。 




VALUESTAR の場合 


LaVie の場合 


※添付されるマニュアルは、モデルによって異なります。また、表紙のデザインは、お使いのモデルによっ 
て異なる場合があります。 

-テレビに関して何か問題があるとき 
• テレビを見ているときに問題が起きたとき 
• 視聴予約や録画予約ができないとき 
• 番組表の受信がうまくいかないときなど 


上記のようなトラプルの場合は、 
『テレビを楽しむ本』をご覧ください。 


































その他の解決法 


■ Windows やソフトのトラブルは、 
"■ ここで解決。 


Windows のトラプル 


Windows 7には、一般的なコンピュータのトラブル解決法をまとめた「コン 
ピューターの問題のトラブルシューティング」があります。 




©り金 


すべて®コントロールパネ JU., >トラブルシューティング 


-「‘，|丨卜5フ> 


コント□-ルノ WJ しホーム 


友人® SSS 受1ナ.5 


コンビュ ー*-®SS® 卜5プルシュ ー7 イン5 

一!^なコンピュ ー 9一® P-5 厘 SS 動旳Iこトラブルシューテイ；/グして®*す SfclS® タスク®クリ 
»•&し5す.孑®®®卜5プルシューテイ>9ツールを表示す5に(*、カテゴリをクリックす3#. 
SEIJMSatsi クスを使用し 5T. 


■•(■ルとフオ•(ぱ一〇:ァク12又す 'S 



パフォーマンス®!■趣 


iTS 府タスク®節す3 ® 消黄動?賴ぇ§ 


团 Windows 才 

ル®取摆する 


「コンピューターの問題のトラブルシューティング」は、「スタート」-「コント□— 
ルパネル」-「問題の発見と解決」をクリックして、起動できます 。 Windows 7を 
使っていて何か困ったとき、トラブルが起きたときに、ここで対処法を調べてみ 
ましょつ 0 

また、「ヘルプとサボート」にもトラブル解決の情報が記載されている場合があり 
ます。必要に応じて利用してください。 

「ヘルプとサボート」は、「スタート」-「ヘルプとサボート」をクリックして起動し 
ます。 


各ソフトのトラプル 


ソフトを使つているときに起きた問題は、そのソフトのヘルプをのぞいてみま 
しよう。トラブルの解決法が書かれていることがあります。 

各ソフトのヘルプは、画面上の「？」や「ヘルプ」をクリックして起動します。 


トラブル解決の第 
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トラブル解決の第一歩 



「Microsoft Fix it ソリューション 

センター」のご紹介 : マイク□ソフト社のホームページも、\ 

- 、、 トラブル解決に利用できます。 I 


パソコンのトラブルには、基本ソフトである Windows 7で発生した問題も含ま 
れています。 

Windows 7の開発元であるマイク□ソフト社が、それらの問題の解決策や修正 
プログラムを、同社のホームページで提供しています。 


このマニュアルに記載されている対処方法を試してもトラブルが解決しないとき 
は、次のマイクロソフト社のホームページをご覧ください。 

URL ： http :// support . microsoft . eom / gp / cp _ fixit _ main / ja#tabO 
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トラブ 

ル解決 Q & A 


ここでは、インターネット接続、起動時のエラー、ソフト使用中のフリーズ(動かな 
くなる状態)など、よくあるトラブルへの対処方法を説明しています。 

また、パソコンの電源が入らないときなど、ソフト&サポートナビゲーターや 
121 ware.com でトラブルの原因を探せないときの解決方法も、ご紹介しています。 


インターネットに関するトラブルのとき . 56 

パソコン起動時のトラブルのとき . 70 

ソフトを使っていて反応しなくなった•フリーズしたとき . 85 

パソコンの様子がおかしいとき . 88 

マウス、キーボード、 NX パッドがおかしいとき . 91 

電源/バッテリのトラブルがおきたとき . 97 

使用中に画面に何も表示されなくなったとき . 102 

メ ッ セージが表示されたとき . 106 

パスワードのトラブルがおきたとき . 107 

ウイルスの感染が疑われるとき . 111 

その他のトラブルがおきたとき . 115 


※テレビの視聴に関する Q & A は、『テレビを楽しむ本』の 「 Q & A 」 をご覧 
ください。 



※添付されるマニュアルは、モデルによって異なります。 

また、表紙のデザインは、お使いのモデルによって異なる場合があります。 


■ 
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トラブル解決 Q&A 


I インターネットに関する 
トラブルのとき 


/インターネットのトラブルの原因はい\ 
■ ろいろなケースがあります。怪しいポ ■ 
^イントを順番にチェックしましよう。_ 


トラプルにはさまざまな原因が 

インターネットにつながらない！その原因は状況によってさまざまです。バソコ 
ンになれているかたでも、問題の原因を簡単には特定できないことがあります。 




パソコンやソフト 


インターネットに関するトラブルが起きたときは、次のページに記載した流れで 
怪しいポイントをひとつずつチェックしてください。 
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次のポイントを順番にチェック 


次の流れ図に沿って問題が起こっていそうなポイントをチェックしていきましよ 
う。具体的な操作方法に ついては それぞれの参照先をご覧ください。 


はじめて設定したが、つながらない 


今までつながっていたのに 
つながらなくなった 


① プロバイダや回線業者との契約を 
再確認する （ P .58) 


②ホームページやプロノ（イダの 
問題を確認する ( P .58) 


③ LAN ケーブルやワイヤレス LAN 機能を確認する （p.59) 


④パソコンを一度終了し、あらためて起動してみる （p.60) 


⑤ネッ トワーク機器を一度終了し、あらためて起動してみる ( P .60) 


⑥ネッ トワークの状態を確認する/初期化する ( P .6 1 ) 


⑦プロバイダの資料をもとに設定を再確認する ( P .64) 




ワイヤレス LAN の場合 


有線 LAN の場合 



もし、上記の項目の中で、問題が起こっているポイントに心当たりがある場合は、 
その解決方法を最初に試してみてもかまいません。落ち着いて、ひとつずつ確認 
してください。 






















トラブル解決 Q&A 




つながらないときの対処方法 

落ち着いて、ここにあげた対処方法をひとつずつ順番に実行してみてください。 
ひとつの操作が終わるごとに、問題が解決したかどうか検証していただくことを 
おすすめします。 

① プロバイダや回線業者との契約を再確認する 

はじめてパソコンを設定したけれど、インターネットにつながらない。そんなと 
きは、まずプ□バイダや回線業者の資料をも5—度よく読んで、次の点を確認し 
てください。 

-契約は完了しているか 
-回線の開通日になっているか 
• プ□パイダのメンテナンス期間ではないか 
-設定方法や設定内容で見落としはないか 

■お問い合わせ先(契約の内容や設定の方法がわからないとき） 

■ プロバイダ (BIGLOBE など） 

■ 回線業者 (NTT など） 

錄参照） 

設定の操作について—『準備と基本』の「第3章インターネットを始める」 

② ホームページやプロバイダの問題を確認する 

別のホームページが見られるかどうか確認する 

いままでホームページを見ていたのに、つながらなくなってしまった。そんなときは、 
別のホームページを開いてみてください。新たに開いたホームページが問題なく表 
示できれば、パソコンやネットワーク機器の設定に問題はありません。 
ホームページのサーバに何かのトラブルが起きた場合や、メンテナンスをおこなっ 
ているとき、一時的にそのホームページが見られないことがあります。しばらく時間 
をおいてから、あらためてアクセスしてみましよラ。 
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■ 










プロバイダのメンテナンス情報などを確認する 

プ□バイダがメンテナンスをおこなっているとき、一時的にインターネットに接続 
できなくなることがあります。しばらく時間をおいてから、あらためて接続してみて 
ください。また、こうした情報はあらかじめメールなどで連絡されることがあります。 
事前にプ□パイダからメンテナンスなどを知らせるメールが届いていないか確認し 
てください。 

■お問い合わせ先(メンテナンス期間などがわからないとき） 

• プ□パイダ 

③ LAN ケーブルやワイヤレス LAN 機能を確認する 

LAN ケーブルが正しく接続されているかどうか確認する 

プ□バイダの資料などをご覧になり、次の点について確認してください。 

• ケーブルの種類を確認する 

機器を接続するケーブルにはいろいろな種類があります。パソコンやネット 
ワーク機器のコネクタの種類とケーブルの種類が合っていることを確認してく 
ださい。 

• 接続するコネクタを確認する 

接続する機器のコネクタに誤りがないか確認してください。ネットワーク機器 
のコネクタについては、プ□ノ（イダの資料または機器の説明書をご覧ください。 

• ケーブルに接触不良がないかどうか確認する 

ケーブル類は一度抜いて、差し込みなおしてください。 LAN ケーブルなどは「力 
チッ」と音がするまでしっかり差し込んでください。 

ケーブルが断線していることも考えられます。もし同じ種類のケーブルを複数 
お持ちであれば、ケープ)レを取り替えてみてください。 

■ お問い合わせ先(コネクタの種類などがわからないとき） 

• 機器の説明書に記載されている問い合わせ先 
• 機器を提供しているプロバイダ 

魯参照） 

このパソコンの LAN コネクタについて 
-「LAN」 

►嘴「ソフト S ■サボートナピゲーター」►検索番号93100010で検索 


トラブル解決 Q&A 
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ネットワーク機器の電源を確認する 

プ□バイダや回線業者から提供されているモデムなどの機器や、ルータなどのネッ 
トワーク機器の電源が入っていることを確認してください。 

機器の電源についてはプ□バイダの資料や機器の説明書をご覧ください。 

■お問い合わせ先(機器の電源が入らないなどの問題があるとき） 

• 機器の説明書に記載されている問い合わせ先 
• 機器を提供しているプロバイダ 

ワイヤレス LAN 機能がオンになつていることを確認する 

パソコンのワイヤレス LAN 機能のオン/オフは、ワイヤレス LAN ランプで確認でき 
ます。 

ワイヤレス LAN 機能がオフになっているときは、オンにしてください。 

參参照） 

ワイヤレス LAN 機能について—『準備と基本』の「第3章インターネットを始める」 

④ パソコンを一度終了し、あらためて起動してみる 

ソフトや Windows にトラブルが起きているときは、パソコンを一度終了し、あら 
ためて電源を入れなおすと問題が解決することがあります。 

@参照） 

パソコンの終了について— 「Windows をいつたん終了する」 （p.86) 

⑤ ネットワーク機器を一度終了し、あらためて起動してみる 

モデム、ルータ、ワイヤレス LAN アクセスポイントなど、ネットワーク機器の電 
源を入れなおすと問題が解決することがあります。それぞれの電源をいったん切 
り、 5分ほど待ってから入れなおしてください。 

機器の操作方法については、プ□バイダの資料や機器の説明書をご覧ください。 

■お問い合わせ先(機器の操作方法がわからないとき） 

• 機器の説明書に記載されている問い合わせ先 
• 機器を提供しているプロパイダ 


■ 









⑧ネットワークの状態を確認する/初期化する 


「問題の発見と解決」でネットワークの問題を確認する 

Windows に搭載された機能でネットワークの状況を確認し、問題を解決できること 
があります。 

次の手順で操作してください。 

1「スタート」-「コント□ールパネル」をクリック 

「コント□—ルパネル」が表示されます。 

2 「システムとセキユリテイ」の「問題の発見と解決」をクリック 



3 「ネットワークとインターネット」の「インターネットに接続する」をク 
ij ツク 



「インターネット接続」が表示されます。 


トラブル解決 Q&A 
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「次へ」をクリック 



コンビューターの問題の防止とトラブルシューテインク 




インターネット接榜 

インターネットまたは特定の Web サイトに接接します • 


発行元： Microsoft Corporation 

プライノ (シーに閎 T る声明をオンラインで表示 


| |キャンセル 


5 「インターネットへの接続に関するトラブルシューティングを行いま 
す」をクリック 



、,^インターネツト接择 


Windows でトラブルシューテインク T る問題を暹択してください 


今インターネットへの接短に關するトラブルシューティングを行います 
http://www.microsoft.com に接綾します= 


今特定の Web ぺへの接統の#細 S 表示します 



検出された問題が表示されます。 


以降、画面の指示にしたがって操作し、見つかった問題に対応してください。 
操作を繰り返すことで、複数の問題を解決できることがあります。 


■ 


























「インターネットオプション」を初期化する 

「インターネットオプション」を初期化することで問題を解決できることがあります。 
次の手順で操作してください。 


1タスク バーの をクリック 

Windows Internet Explorer が起動します 0 

2 「ツール」-「インターネットオプション」をクリック 



3 「全般」タブをクリックし、「閲覧の履歴」の「削除」をクリック 



「閲覧の履歴の削除」が表示されます。 


トラブル解決 Q&A 
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4 「インターネッ I -一時ファイル」にチェックが付いていることを確認し、 
「削除」をクリック 



5 「0 K 」 をクリック 
6 ツールパーの旧をクリック 



ホームページが最新の状態で表示されればインターネットに接続されてい 
ます。 


⑦プロバイダの資料をもとに設定を再確認する 

プ□バイダの資料をあらためてご覧いただき、次の項目について正しい設定がお 
こなわれているかどうか確認してください。 

-ユーザー 名 (ユーザー ID ) 

-パスワード 

これらは、プ□バイダ経由でインターネットに接続するために必要な項目です。 
ネットワーク機器の組み合わせなどによって設定方法が異なります。また、場合 
によっては「 TCP / IP 」や 「 DNS 」 といった項目の設定が必要となることもありま 
す。詳しくは、プ□バイダの資料をご覧ください。 

■お問い合わせ先(設定についてわからないとき） 

• プ□パイダ 


■ 



























⑧ワイヤレス LAN の設定を確認する（ワイヤレス LAN 接続 
のとき） 

ネットワーク名とセキュリティキーを確認する 

ワイヤレス LAN を使っているときは、次の項目について正しい設定がおこなわれて 
いるかどうか確認してください。 

• ネットワーク名 (SSID) 

. セキュリティキー(暗号化キー、ネットワークキー、 WEP キー、 WPA キー） 

上記の項目は、ワイヤレス LAN アクセスポイント（またはその機能を持ったネット 
ワーク機器)およびパソコンにそれぞれ設定する必要があります。 

ワイヤレス LAN アクセスポイント（ネットワーク機器)の設定方法については、プロ 
バイダの資料や機器の説明書をご覧ください。 

■お問い合わせ先(機器の設定方法がわからないとき） 

• 機器の説明書に記載されている問い合わせ先 
• 機器を提供しているプ□バイダ 

魯参照） 

パソコンの設定について ( SSID やセキュリティキー)—『準備と基本』の「第3章イン 
ターネットを始める」 

ワイヤレス LAN アクセスポイントの無線チヤンネル設定を確認する 

ワイヤレス LAN アクセスポイントの無線チヤンネルが、パソコンで使用できる無線 
チヤンネルに設定されていることを確認してください。また、複数のワイヤレス LAN 
のネットワークを使っているときは、それぞれの無線チヤンネルが重ならないよう 
に設定してください。 

ワイヤレス LAN アクセスポイントの設定方法については、プ□バイダの資料や機器 
の説明書をご覧ください。 

■お問い合わせ先(機器の設定方法がわからないとき） 

• 機器の説明書に記載されている問い合わせ先 
• 機器を提供しているプ□バイダ 

@参照） 

このパソコンで使用できる無線チヤンネルについて — 『準備と基本』の「仕様一覧」 


トラブル解決 Q&A 
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⑧ネットワークプリッジを確認する 

「ネットワ—クブリッジ」が設定され ている ときは、削除することで問題が解決す 
ることがあります。 

次の手順で操作してください。 

1「スタート」-「コント□ールパネル」をクリック 

「コント□—ルパネル」が表示されます。 

2 「ネットワークとインターネット」の「ネットワークの状態とタスクの表 
示」をクリック 


の . J 

,»コントロ-ルパネル ► • ■ ；, ' 1 1 


3ンピューターの投定8調 S します 

システムと•ュリティ 
コンビュ-夕-棚暖を磁 
クア y プ成 

表示方法：カテゴリ， 

ユーザー: p カウントと家族のた® 

JnL ® ユ-ザ-抑ウ>•卜® fflM また am 除 
®« ascj ： s 制限の投定 

市ームグプと共有に圏する;プ5•ヨン® W ? 

ァスクトップのヵスタマイズ 
トマ 

饮デスクト S / プ® W 星 ® M 
晒の SSEtDilfi 

, -7 ハードウ; L アとサウンド 

デバイスとプリンター®** 

• S * デバィスの删 

Bit , 認ぉょ 

( T 9 トポ-ド政は入力方 》©«■ 

プ〇ジエクターへ 

共通で®うモビリテイ設定の調窖 

餘 プ肪ム 

|MIL プロクラムのァンィンス！ール 

投定 OTiSS 棟示 

SK ? ィ;レィ ® Mft 


3左側の「アダプターの設定の変更」をクリック 



ネットワーク接続の一覧が表示されます。 


■ 





















4 「ネットワークブリッジ」アイコンがあるかどうか確認する 



「ネットワークブリッジ」アイコンがあるとき： 

アイコンを右クリックし「削除」をクリックしてください。続けて、表示され 
た画面で、「はい」をクリックしてください。 

「ネットワークブリッジ」アイコンがないとき： 

ネットワークブリッジが設定されていません。次の確認項目に進んでくだ 
さい。 

なお、「ネットワークブリッジ」を削除すると、ネットワークブリッジによつ 
て実現されていた機能が使えなくなります。 

⑩セキュリティソフトを一時的に削除する 

ウイルスバスターなどのセキュリティソフトが、インターネットへの接続をブ 
ロックしていることがあります。セキュリティソフトを一時的に削除して、接続 
できるかどうか試してみてください。 

なお、セキュリティソフトを削除すると、ウイルスなどに対して無防備な状態に 
なります。 

手順の中で指定した NEC サボートサイト （121 ware . com ) 以外のホームぺージ 
には絶対に接続しないでください。 

1セキュリティソフト（ウイルスパスターなど）を削除する 

削除の方法については、「ソフトの追加と削除について」 （# 「ソフト&サボー 
トナピゲーター」►検索番号94010010で検索)をご覧ください。 
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2タスクパーの P ® をクリック 

Windows Internet Explorer が起動します 0 

3 「お気に入り」の 「 NEC 」-「 NEC パソコン情報総合サイト 121 ware . com 」 
をク ij ック 



@ィ>5■-ネットI保護モ-ド:鶴_令、%115% ,」 

「お気に入り」を削除してしまったときは、アドレスパーに次の URL を 
入力し、 【 Enter 】 を押してください。 
http :// 121 ware . com / 





丨鬥 | 问 

11111 http:// 121 ware.com/ 


▼|'| | X 丨 | 士 BIGLOBE 


レ 1 ’.^ 


4 ツールパーの0をクリック 


S NECK- ソナル商品* b 合®報サイト121抑 re.com !パソコン,«辺橡«，ファクシミリ,他- Windows Internet Expiore^^ 

1 □丨回 

, 7 |IZI 121ware.com < »6JWord«* f | *，| 】 

|| 士 BIGLOBE P い 

| x f ^ 


|"121 wa 「 e . com 」 のホームページが表示されたときは、インターネットに 
接続できています。 

表示されなかったときは、セキュリティソフト以外の問題です。 


__をクリック 


■ 







































































6 セキュリティソフトを再度追加する 

追加の方法については、「ソフトの追加と削除について」 (# 「ソフト&サポート 
ナビゲーター」►検索番号94010010で検索)をご覧ください。必要に応じて、 
セキュリティソフトの説明書もあわせてご覧ください。 

7手順4で「121 ware . com 」 のホームページが表示されたときは、セキュ 
リティソフトの設定を確認し、必要に応じて変更する 

手順4で121 ware . com のホームぺージが表示されたときは、セキュリティ 
ソフトの影響でインターネットに接続できなかった可能性があります。 
セキュリティソフトの説明書やヘルプをご覧いただき、設定を確認してくだ 
さい。 

■お問い合わせ先(セキュリティソフトの設定方法がわからないとき） 
セキュリティソフトの説明書に記載されている問い合わせ先 
※：必要に応じて「インターネット接続のトラブルが起きたとき、セキュリティ 
ソフトを削除したところ接続できた」など、現状をご説明ください。 

r j 手順4で H 21 ware . com 」 のホームページが表示されたときも、表示 
^ されなかったときも、必ずセキュリティソフトを追加しなおしてくだ 

さい。セキュリティソフトを削除した状態でインターネットに接続す 
るのは危険です。くれぐれもご注意ください。 

⑪プロバイダや回線業者に連絡する 

「インターネットにつながらないときの具体的な対処方法」の項目をひととおり確 
認しても問題が解決しないときは、プ□バイダや回線業者にご相談ください。ま 
た、ネットワーク機器の故障が疑われるときは、プ□バイダや機器の説明書に記 
載されている連絡先にご相談ください。 

■お問い合わせ先（トラブルの原因がわからないとき） 

• プ□パイダ 
• 回線業者 

■お問い合わせ先(機器の故障が疑われるとき） 

• 機器の説明書に記載されている問い合わせ先 
• 機器を提供しているプロバイダ 

パソコンの設定内容がどうしてもわからないときやパソコン本体のトラブルが疑 
われるときは、 NEC サボート窓口 （121 コンタクトセンター)でもご相談を承り 
ます。 ( p .165) 
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トラブル解決 Q&A 


I パソコン起動時の 
トラブルのとき 


■ ここではパソコンを起動するときに起こ' 
\るトラブルについて説明します。 • 


電源を入れてもディスプレイ(画面)に何も表示されない 


電源を入れても NEC の□ゴが表示されないとき、 NEC の口 
ゴが表示された後に画面が真っ暗になりしばらく待っても反 
応がないとき 

下に記載された対処方法を上から順番に試してみてください。 

なお、画面が真っ暗ではなくブルーになったときは、「ブルーの画面が表示された」 
(P.80) をご覧くださし)。 


(• パソコンの電源を切る必要があるときは、本体の電源ポタンを4秒以上 

押してください。（この方法で電源を切ることはパソコンに負担をかけ 
ます。緊急時以外はおこなわないでください） 

1パソコンに取り付けられている周辺機器を取り外す 

バソコンの電源を切って周辺機器を取り外し、電源を入れなおしてください。 

2 CD-ROM などのディスクを取り出す 

C D - R 0 M などのディスクを取り出し、パソコンの電源を入れなおしてくだ 
さい。 

3パソコンを放電する （ P .97) 

4 BIOS (パイオス)の設定をご購入時の状態に戻す ( p .81) 

5 再セットアップする 

まず、八ードディスクの再セットアップ用データを使った再セットアップ 
(P. 130) を試してみてください。この方法で再セットアップできなかった 
ときは、「再セットアップディスク」を使った再セットアップ (P. 148) を試 
してください。 

@参考1「再セットアップディスク」を作成していないときは、作成済みの 
再セットアップディスクをご購入いただくこともできます。 
詳しくは、 NX シリーズメディアオーダーセンターのホームべ一 
ジをご覧ください。 

URL ： http :// nx - media . ssnet . co . jp / 

上記の対処方法をすべて試しても問題が解決しない場合は、パソコンが故障して 
いる可能性があります。 

NEC サボート窓口 （ 121コンタクトセンター)に電話してください。 （ p . 1 65) 
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Windows の□ゴが表示された後に画面にメッセージが表示された 




W 


下に記載された対処方法を上から順番に試してみてください。 




バソコンの電源を切る必要があるときは、本体の電源ポタンを4秒以上 
押してください。（この方法で電源を切ることはバソコンに負担をかけ 
ます。緊急時以外はおこなわないでください） 


1パソコンを放電する （ P .97) 

2 BIOS (パイオス)の設定をご購入時の状態に戻す ( p _81) 

3「前回正常起動時の構成」で再起動する （ P . 1 27) 

再起動した後、自動的に「詳細ブートオプション」が表示されたときは、続 
けて手順4の操作をおこなってください。 

4「スタートアップ修復」をおこなう （ P . 128) 

5 再セットアップする 

まず、八ードディスクの再セットアップ用データを使った再セットアップ 
(P. 130)を試してみてください。この方法で再セットアップできなかった 
ときは、「再セツトアップディスク」を使った再セツトアップ (P. 148) を試 
してください。 


@参考） 


「再セットアップディスク」を作成していないときは、作成済みの 
再セットアップディスクをご購入いただくこともできます。 
詳しくは、 NX シリ ーズ メディア オーダー センターの ホーム ペー 
ジをご覧ください。 

URL ： http :// nx - media . ssnet _ co . jp / 

上記の対処方法をすべて試しても問題が解決しない場合は、パソコンが故障して 
いる可能性があります。 

NEC サボート窓口 （1 21コンタクトセンター）に電話してくださし)。 ( p .165) 


トラブル解決 Q&A 
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トラブル解決 Q&A 


修復や再セツトアツプを促すメツセージが表示された 




I 


バソコンの修復を促すメツセージが表示されたときは 


メッセージの内容を確認して対応してください。 

メッセージの内容にしたがって操作しても問題が解決しないときは、下に記載さ 
れた対処方法を上から順番に試してみてください。 

「 Windows 7 再セツトアップ」の画面が表示された場合は、「終了」をクリックす 
ると Windows が起動します。 


1 Epi * パソコンの電源を切る必要があるときは、本体の電源ポタンを4秒以上 

押してください。（この方法で電源を切ることはパソコンに負担をかけ 
ます。緊急時以外はおこなわないでください） 

1 BIOS (パイオス)の設定をご購入時の状態に戻す ( p _81) 

2 「システムの復元」をおこなう （ P . 126) 

3 パソコンを放電する （ P .97) 

4 「前回正常起動時の構成」で再起動する （ P . 1 27) 

5 再セットアップする 

まず、八ードディスクの再セットアップ用データを使った再セットアップ 
( P .130) を試してみてください。この方法で再セットアップできなかった 
ときは、「再セットアップディスク」を使った再セットアップ (P. 148) を試 
してください。 

@参考 ) 「再セットアップディスク」を作成していないときは、作成済みの 
^ 再セットアップディスクをご購入いただくこともできます。 

詳しくは、 NX シリーズメディアオーダーセンターのホームペー 
ジをご覧ください。 

URL ： http :// nx - media . ssnet . co . jp / 


上記の対処方法をすべて試しても問題が解決しない場合は、パソコンが故障して 
いる可能性があります。 

NEC サボート窓口 （121 コンタクトセンター)に電話してください。 （ P .165) 

再セットアップを促すメッセージが表示されたときは 

再セツトアップしてくださし、。 （ p . l 30) 
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「A disk read error"」 と表示された 


下に記載された対処方法を上から順番に試してみてください。 




(J^m 


パソコンの電源を切る必要があるときは、本体の電源ポタンを4利)以上 
押してください。（この方法で電源を切ることはパソコンに負担をかけ 
ます。緊急時以外はおこなわないでください） 


1 CD - ROM などのディスクを取り出す 

CD-ROM などのディスクを取り出し、パソコンの電源を入れなおしてくだ 
さい。 

2 BIOS (パイオス)の設定をご購入時の状態に戻す ( P .81) 


上記の対処方法をすべて試しても問題が解決しない場合は、パソコンが故障して 
いる可能性があります。 

NEC サボート窓口 （1 21コンタクトセンター）に電話してください。 （ p . l 65) 


「Phoenix award BIOS …」と表示された 


下に記載された対処方法を上から順番に試してみてください。 




r 動^# パソコンの電源をセ刀る必要が©るとぎは、本体の電源ポタンを4秒以上 
^ 押してください。（この方法で電源を切ることはパソコンに負担をかけ 

ます。緊急時以外はおこなわないでください） 

1ほかに表示されているメッセージがないか確認する 

ほかのメッセージが表示されているときは、メッセージの内容を確認して対 
応してください。 

問題が起こったときに表示されるメッセージについては、「パソコン起動時 
のトラブルのとき」 （ P .70 〜 84) の各項目をご覧ください。 


2パソコンに取り付けられている周辺機器を取り外す 

' パソコンの電源を切って周辺機器を取り外し、パソコンの電源を入れなおし 
てください。 
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トラブル解決 Q&A 


3 CD-ROM などのディスクを取り出す 

CD-ROM などのディスクを取り出し、パソコンの電源を入れなおしてくだ 
さい。 

4パソコンを放電する （ P .97) 

5 BIOS (パイオス)の設定をご購入時の状態に戻す ( p _81) 

6再セットアップする 

まず、八ードディスクの再セットアップ用データを使った再セットアップ 
(P. 130) を試してみてください。この方法で再セットアップできなかった 
ときは、「再セットアップディスク」を使った再セットアップ (P. 148) を試 
してください。 

@参考 ) 「再セットアップディスク」を作成していないときは、作成済みの 
再セットアップディスクをご購入いただくこともできます。 
詳しくは、 NX シリーズメディアオーダーセンターのホームペー 
ジをご覧ください。 

URL ： http :// nx - media . ssnet . co . jp / 

上記の対処方法をすべて試しても問題が解決しない場合は、パソコンが故障して 
いる可能性があります。 

NEC サボート窓口 （121 コンタクトセンター)に電話してください。 （ P .165) 


「Verifying DMI pool Data ."」 と表示された 


下に記載された対処方法を上から順番に試してみてください。 



t 土雀 パソコンの電源を切る必要があるときは、本体の電源ポタンを4秒以上 
押してください。（この方法で電源を切ることはバソコンに負担をかけ 
ます。緊急時以外はおこなわないでください） 


1パソコンを放電する （ p .97) 

2巳 I 0 S (パイオス)の設定をご購入時の状態に戻す ( p _81) 


上記の対処方法をすべて試しても問題が解決しない場合は、パソコンが故障して 
いる可能性があります。 

NEC サボート窓口 （ 121コンタクトセンター)に電話してください。 （ p . 1 65) 
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「Operating System not Found …」と表示された 


下に記載された対処方法を上から順番に試してみてください。 




W 




轚 L パソコンの電源を切る必要があるときは、本体の電源ポタンを4秒以上 
押してください。（この方法で電源を切ることはパソコンに負担をかけ 
ます。緊急時以外はおこなわないでください） 

CD-ROM などのディスクを取り出す 

C D - R 0 M などのディスクを取り出し、パソコンの電源を入れなおしてくだ 
さい。 

バソコンを放電する （ P .97) 

巳 IOS (パイオス)の設定をご購入時の状態に戻す ( P .8 1 ) 

「再セットアップディスク」を使って再セットアップする （ P .148) 

上記のメッセージが表示されたときは、八ードディスクの再セットアップ 
用データを使って再セットアップすることができません。「再セットアップ 
ディスク」を使って再セツトアップしてください。 


@参考） 


「再セットアップディスク」を作成していないときは、作成済みの 
再セットアップディスクをご購入いただくこともできます。 
詳しくは、 NX シリーズメディア オーダー センターの ホーム ペー 
ジをご覧ください。 

URL : http :// nx - media . ssnetco . jp / 

上記の対処方法をすべて試しても問題が解決しない場合は、パソコンが故障して 
いる可能性があります。 

NEC サボート窓口 （1 21コンタクトセンター）に電話してくださし、 （ p . l 65) 


トラブル解決 Q&A 
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トラブル解決 Q&A 


Q 


「BOOTMGR is missing / Press Ctrl + Alt+Del to restart ] と表示された 


下に記載された対処方法を上から順番に試してみてください。 



! jlP パソコンの®原を切る必要があるとぎは、本体の©原ポタンを4秒以上 
ソ 押してください。（この方法で電源を切ることはパソコンに負担をかけ 

ます。緊急時以外はおこなわないでください） 

1キーポードの 【 Ctrl 】 と [Alt] を押しながら [Delete] を押してノ（ソコンを 
再起動する 

2パソコンを放電する （P.97) 

3 BIOS (パイオス)の設定をこ、購入時の状態に戻す (P.81) 

4「再セットアップディスク」を使って再セットアップする （P.148) 

上記のメッセージが表示されたときは、八ードディスクの再セットアップ 
用データを使って再セットアップすることができません。「再セットアップ 
ディスク」を使って再セットアップしてください。 

@参考 ) 「再セットアップディスク」を作成していないときは、作成済みの 
^ 再セットアップディスクをご購入いただくこともできます。 

詳しくは、 NX シリーズメディアオーダーセンターのホームべ一 
ジをご覧ください。 

URL ： http :// nx - media . ssnet . co . jp / 


上記の対処方法をすべて試しても問題が解決しない場合は、バソコンが故障して 
いる可能性があります。 

NEC サボート窓口 （121 コンタクトセンター)に電話してください。 （ P .165) 
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a rA problem has been detected and windows has^ 
been shut to prevent …」と表示された 


下に記載された対処方法を上から順番に試してみてください。 



あ# パソコンの電源を切る必要があるときは、本体の電源ポタンを4秒以上 
押してください。（この方法で電源を切ることはバソコンに負担をかけ 
ます。緊急時以外はおこなわないでください） 


1パソコンを放電する （ P .97) 

2 BIOS (パイオス)の設定をご購入時の状態に戻す ( p _81) 

3問題が起こる前にインス!-ールしたソフトがあれば、アンインス!-ール 
する 


4 「システムの復元」をおこなう （ P . 126) 

5再セットアップする 

まず、八ードディスクの再セットアップ用データを使った再セットアップ 
(P. 130)を試してみてください。この方法で再セットアップできなかった 
ときは、「再セットアップディスク」を使った再セットアップ (P. 148) を試 
してくださし、 

@参考 ) 「再セットアップディスク」を作成していないときは、作成済みの 
再セットアップディスクをご購入いただくこともできます。 
詳しくは、 NX シリーズメディアオーダーセンターのホームべ一 
ジをご覧ください。 

UR し: http :// nx - media . ssnet . co . jp / 


上記の対処方法をすべて試しても問題が解決しない場合は、パソコンが故障して 
いる可能性があります。 

NEC サボート窓口 （1 21コンタクトセンター）に電話してください。 （ p . l 65) 
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トラブル解決 Q&A 


a 「 Windows を開始できませんでした。最近の八ードウェ 
アまたはソフトウェアの変更が原因の可能性がありま 


す。」と表示された 


下に記載された対処方法を上から順番に試してみてください。 



CTna 


バソコンの電源を切る必要があるときは、本体の電源ポタンを4秒以上 
押してください。（この方法で電源を切ることはパソコンに負担をかけ 
ます。緊急時以外はおこなわないでください） 


1「スタートアップ修復」をおこなう （ P .128) 

2パソコンを放電する （ P .97) 

3 BIOS (パイオス)の設定をこ、購入時の状態に戻す ( P .81) 

4 「前回正常起動時の構成」で再起動する （ P . 1 27) 

再起動した後、自動的に「詳細ブートオプション」が表示されたときは、続 
けて手順5の操作をおこなってください。 

5「スタートアップ修復」をおこなう （ P . 128) 

6 再セットアップする 

まず、八ードディスクの再セットアップ用データを使った再セットアップ 
( P .130) を試してみてください。この方法で再セットアップできなかった 
ときは、「再セットアップディスク」を使った再セットアップ (P. 148) を試 
してください。 

@参考 ) 「再セットアップディスク」を作成していないときは、作成済みの 
I 再セットアップディスクをご購入いただくこともできます。 

詳しくは、 NX シリーズメディアオーダーセンターのホームべ一 
ジをご覧ください。 

UR し: http :// nx - media . ssnet . co . jp / 


上記の対処方法をすべて試しても問題が解決しない場合は、ノ〇ノコンが故障して 
いる可能性があります。 

NEC サボート窓口 （121 コンタクトセンター)に電話してください。 （ P .165) 
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Q 


「詳細ブートオプション」が表示された。または、何も表 
示されないままバソコンが再起動した 


下に記載された対処方法を上から順番に試してみてください。 




あ# パソコンの電源を切る必要があるときは、本体の電源ポタンを4秒以上 
押してください。（この方法で電源を切ることはバソコンに負担をかけ 
ます。緊急時以外はおこなわないでください） 


1「スタートアップ修復」をおこなう （ P .128) 

2パソコンを放電する （ P .97) 

3 BIOS (パイオス)の設定をこ、購入時の状態に戻す ( P .81) 

4 「前回正常起動時の構成」で再起動する （ P . 1 27) 

再起動した後、自動的に「詳細ブ_トオプション」が表示されたときは、続 
けて手順5の操作をおこなってください。 


5「スタートアップ修復」をおこなう （ P . 128) 

0再セットアップする 

まず、八ードディスクの再セットアップ用データを使った再セットアップ 
( P .130) を試してみてください。この方法で再セットアップできなかった 
ときは、「再セットアップディスク」を使った再セットアップ (P. 148) を試 
してください。 

两参考 ) 「再セットアップディスク」を作成していないときは、作成済みの 
再セットアップディスクをご購入いただくこともできます。 
詳しくは、 NX シリーズメディアオーダーセンターのホームペー 
ジをご覧ください。 

UR し: http :// nx - media . ssnet . co . jp / 


上記の対処方法をすべて試しても問題が解決しない場合は、ノ〇ノコンが故障して 
いる可能性があります。 

NEC サボート窓口 （1 21コンタクトセンター）に電話してください。 （ p . l 65) 
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トラブル解決 Q&A 


21ブルーの画面が表示された 


下に記載された対処方法を上から順番に試してみてください。 



* E 1 P パソコンの_源を切る必要があるとぎは、本体の原ポタンを4秒以上 
^ 押してください。（この方法で電源を切ることはパソコンに負担をかけ 

ます。緊急時以外はおこなわないでください） 

1パソコンに取り付けられている周辺機器を取り外す 

バソコンの電源を切つて周辺機器を取り外し、電源を入れなおしてくださし)。 


2 巳 IOS (パイオス)の設定をご購入時の状態に戻す ( P .81) 

3「前回正常起動時の構成」で再起動する （ P . 127) 

4 問題が起こる前にインス!-ールしたソフトがあれば、アンインス!-ール 
する 


5 「システムの復元」をおこなう （ P . 126) 

6 再セットアップする 

まず、八ードディスクの再セットアップ用データを使った再セットアップ 
( P .130) を試してみてください。この方法で再セットアップできなかった 
ときは、「再セットアップディスク」を使った再セットアップ (P. 148) を試 
してください。 

@參考1「再セットアップディスク」を作成していないときは、作成済みの 
胃 再セットアップディスクをご購入いただくこともできます。 

詳しくは、 NX シリーズメディアオーダーセンターのホームページ 
をご覧ください。 

UR し: http :// nx - media . ssnet . co . jp / 


上記の対処方法をすべて試しても問題が解決しない場合は、パソコンが故障して 
いる可能性があります。 

NEC サボート窓口 （121 コンタクトセンター)に電話してください。 （ P .165) 
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BIOS の設定を変更したら、 Windows が起動しない 




W 


BIOS (バイオス)セットアップユーティリティで、 BIOS の設定を変更した後に、 
Windows が起動しなくなったときは、システムの設定が正しくない可能性があ 
ります。 

次の手順でシステムの設定をご購入時の状態に戻してください。 

なお、 BIOS セットアップユーティリティで設定したパスワードは、次の手順をお 
こなっても初期値には戻りません。 




BIOS セットアップユーティリティで設定をおこなっている間は、パソ 
コンの電源スイッチで電源を切らないでください。電源を切る場合は、 
必ず BIOS セットアップユーティリティを終了し、 Windows 起動後に 
Windows 上から電源を切る操作をおこなってください。 

市販の周辺機器や拡張ポードを取り付けているときは、取り外して、ご 
購入時の状態に戻す 

パソコン本体の電源を入れ、 「 NEC 」 の□ゴが表示されたら [ F 2] を押す 

BIOS セットアップユーティリティの画面が表示されます。 

表示されないときは、いったん電源を切り、再度電源を入れて、 「 NEC 」 □ゴ 
表示中に [ F 2] を繰り返し押してください。 

「 NEC 」 の□ゴ画面が表示されない場合は、本体の電源を入れた直後、キー 
ボードまたはディスプレイのランプが点灯したら、 BIOS セットアップユー 
ティリティが起動するまで、 【 F 2】 を繰り返し押してください。 

【 F 9】 を押す 

セットアップ確認の画面が表示されます。 

「はい」（または 「 Y 」、「 Ok 」、「 Yes 」） を選んで 【 Enter 】 を押す 

システムの設定が初期値に戻ります。 

【 F 10】を押す 

セットアップ確認の画面が表示されます。 

「はい」（または 「 Y 」、「0 k 」、「 Yes 」） を選んで 【 Enter 】 を押す 

システムの設定が保存されて、自動的に再起動します。 


トラブル解決 Q&A 
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トラブル解決 Q&A 


省電力状態になる前の、もとの画面が表示されない 


省電力状態からもとの状態に戻すときは、パソコン本体の電源スイッチを押しま 
す。パソコン本体の電源スイッチを押してももとに戻らない場合は、次の点を確 
認してください。 

@参照） 

「ディスプレイの省電力機能が設定できない」など、省電力機能に関するトラブル 
— 「電源と起動」 

► #「ソフト S ■サボートナビゲーター」►検索番号92030010で検索 

ソフトや周辺機器は省電力機能(スリープ状態/休止状態)に 
対応していますか 1 ? 

対応していないソフトや周辺機器で省電力状態にすると、正常に動作しなくなる 
ことがあります。このようなソフトや周辺機器を使うときは、省電力状態にしな 
いでください。 

スリープ状態のときやディスプレイの省鼋力機能によって画 
面が暗くなっているときに、電源スイッチを4秒以上押し続 
けませんでしたか 1 ? 

スリープ状態のときやディスプレイの省電力機能によって画面が暗くなっている 
ときに電源スイッチを4秒以上押し続けると、強制的に電源が切れ、保持(記録） 
した内容が消えてしまう場合があります。 

CD - ROM などのディスクがセットされていませんか？ 

CD-ROM などのディスクがセットされている状態で省電力状態から復帰すると、 
正しく復帰できずに CD-ROM から起動してしまうことがあります。 

省電力状態にする場合には、 CD-ROM を取り出してから省電力状態にするように 
してください。 

C ドライプの空き容量が少なくなって、八イブリッドスリー 
プがオフになっていませんか 1 ? 

c ドライブの空き容量が少なくなると、ご購入時の設定ではオンになっている八 
イブリッドスリープが自動的にオフになることがあります。八イブリッドスリー 
プがオフになっていると、次のような状態になったとき、スリープ状態になる前 
の状態が失われます。 
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VALUESTAR 


•電源コードが抜けたとき ( VALUESTAR の場合） 

•バッテリが消耗したとき （La Vie の場合） 

コント□—ルバネルの電源オプションの設定で、八イブリッドスリープがオンに 
なっているか確認してください。 

@参照） 

ハイブリッドスリープの設定について-#「ソフト&サポートナビゲーター」 - 「パソ 
コンの各機能」-「省電力機能」-「省電力機能を使う」 

スリープ状態への移行中に停電したり、鼋源コードが抜けた 
りしませんでしたか？ 

スリープ状態への移行中に停電したり、電源コードや AC アダプタが抜けると、保 
持(記録)された内容が消えてしまう場合があります。 

電源コードは正しく接続されていますか？（スリープ状態の 
とぎ） 

電源コードを正しくコンセントに接続します。 AC アダプタが添付されているモデ 
ルでは、 AC アダプタの接続も確認してください。 

画面消灯ポタンを押してください (VALUESTAR L を除く） 

VALUESTAR W の場合： 

本体前面の画面消灯ランプが点灯しているときは、本体左側面の明るさ調節つま 
み/画面消灯ポタンを押してください。 

VALUESTAR N の場合： 

本体右側面の画面消灯ランプが点灯しているときは、本体右側面の明るさ調節つ 
まみ/画面消灯ボタンを押してください。 

上記の操作で、ナイトモードのオン/オフが切り換わります。 

ナイトモードとは、夜間に画面表示を消したままでテレビ録画をしたり、一時的 
に画面表示や音声を消したりするときに使う機能です。 









トラブル解決 Q&A 




パソコンが Windows の終了処理をおこなつている途中で、 
次の操作をしませんでしたか？ 


•液晶ディスプレイを閉じた 
•省電力状態にした 
•電源を切った 

このような操作をすると、正常に復帰できなくなることがあります。電源スイッ 
チで電源を入れた後に何かメ ッ セージが表示された場合は、そのメ ッ セージにし 
たがって操作してください。 


バツテリの残量が少なくなつていませんか？ 

AC アダプタを接続してから、液晶ディスプレイを開いた状態でパソコンの電源を 
入れると、復帰します。 


/* A 

省電力状態からの復帰(再開）に失敗したときは、 Windows が起動しても省電力状態にする前の 
作業内容が復元されない場合があります。その場合、保存していないデータは失われてしまいま 
すので、省電力状態にする前に必要なデータは必ず保存するようにしてください。 

次のような場合は、省電力状態にする前の内容は保証されません。 

• 省電力状態にする前の内容の記録中、または復元中に CD-ROM などを入れ替えたとき 
• 省電力状態にする前の内容の記録中、または復元中にこのパソコンの環境を変更したとき 
-省電力状態のときにこのパソコンの周辺機器の接続などを変更したとき 

また、次のような状態で省電力状態にしても、復帰後の内容は保証されません。 

-プリンタへ出力中のとき 
• サウンド機能により音声を再生しているとき 
• 八ードディスクを読み書き中のとき 
- CD-ROM などを読み取り中のとき 
-省電力状態に対応していない周辺機器を取り付けたとき 



パソコンのトラブルには、基本ソフトである Windows 7で発生した問題も含まれています。 
Windows 7の開発元であるマイクロソフト社が、それらの問題の解決策や修正プログラムを、 
同社のホームページで提供しています。 


このマニュアルに記載されている対処方法を試してもトラブルが解決しないときは、次のマイク 
□ソフト社のホームページをご覧ください。 

URL ： http :// support . microsoft . eom / gp / cp _ fixit _ main / ja#tabO 

し -j 
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ソフトを使っていて反応しなくなった 
フリーズしたとき 


パソコンを使つていて、動かなくなつたと 
きはこのページを見て対処してください。 


急にマウスが動かなくなったり、画面が反応しなくなったときは、画面の表示な 
どに時間がかかっているか、ソフトや Windows に異常が起きている可能性があ 
ります。しばらく待っても変わらないときは、次の対処をしてください。 


參操作をキャンセルしてもとに戻す 

ソフトに「元に戻す」、「取り消し」、「キャンセル」などの機能があるときは、使つ 
てみてください。 


參異常が起きているソフトを終了させる 

通常の方法でソフトを終了できないときは、次の手順で、異常が起きているソ 
フトを終了できます。 

(Tfm この方法で終了した場合、データは保存できません。 

1キーボードの 【 Ctrl 】 と [ Alt ] を押しながら [ Delete ] を押す 
2 「タスクマネージャーの起動」をクリック 

3右側に「応答なし」と表示されているタスク（ソフト）をクリックして、 
「タスクの終了」をクリック 
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トラブル解決 Q&A 




• Windows をいつたん終了する 


次の手順で Windows をいったん終了（シャットダウン）し、電源を入れなおし 
てください。問題が解決する場合があります。 


1「スタート」をクリック 

2 「シャットダウン」をクリック 

' パソコンの電源が切れて、電源ランプが消灯します。 




はじめに 
Windows Media Center 

3 _ 

付箋 

Snipping Tool 

一 Windows Live メール 
( fal パソらく設定 


I ^ 1 ! 


コンピューター 


コント ロール パネル 


デパイスとプリンター 


のプ□グラム 
〜レブとサボート 


► すべてのプロクラム 


[) プ□クラムとフアイノレの検索 




口 I 


この方法で電源が切れないときは、次の 「 Windows を強制的に終了する」をご覧 
ください。 























r Windows を強制的に終了する 

■ 

. 1 

■ 
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「 Windows をいったん終了する」の手順で電源が切れない場合は、次の手順で強制的に電源を切 
ることができます。 


( 1 • ソフトなどで作成し、保存していなかったデータは消えてしまいます。 

• この方法で電源を切ることは、パソコンに負担をかけるため、どうしても電源が切れ 
ない場合以外は使用しないでください。 

• CD や DVD などのディスクが DVD / CD ドライブに入っている場合、取り出せる状態 
のときは取り出してから電源を切ってください。取り出さずに電源を切った場合は、 
次に電源を入れたとき正しく起動しないことがあります。その場合は CD や DVD な 
どのディスクを取り出した後で、電源を切ってください。 

• SD メモリーカードなどのメモリーカードや USB メモリーがセットされているとき 
は、取り外してから電源を切ってください。 

• アクセスランプが消えていることを確認してください。 

• 電話回線を使うソフトを起動しているときは、電源を切る前にソフトを終了してく 
ださい。 

魯參照） 

アクセスランプについて—『準備と基本』の「各部の名称」 

1パソコン本体の電源スイッチを、電源が切れて電源ランプが消えるまで押し続ける(通 
常' 4秒以上） 

この操作を「強制終了」といいます。 

2 5秒以上待ってから、電源スイッチを押す 

電源が入ります。 「Windows エラー 回復処理」が表示された場合は、そのまましばらくお待 
ちください。そのほかのメッセージが表示された場合は、「パソコン起動時のトラブルのと 
き」 （ P .70) をご覧になり、対処してください。 

3 Windows が起動したら、「スタート」をクリック 

d 「シャットダウン」をクリック 

パソコンの電源が切れます。 

この方法で電源が切れないときは、もう一度4秒以上パソコン本体の電源スイッチを押し続けて 
ください。 

VALUESTAR L で、上記の操作でも電源が切れないときは、いったんパソコン本体とディスプ 
レイの電源コードを電源コンセントから抜いて、90秒以上待ってから電源コンセントに入れな 
おしてみてください。 

それでも症状が改善しない場合は、 NEC サボート窓口 （1 21コンタクトセンター） （ p . 1 65) へお 
問い合わせください。 


トラブル解決 Q&A 
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パソコンの様子がおかしいとき 

© 

1 

S 
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71 煙や異臭•異音がする 




煙や異臭、異常な音がしたり、手でさわれないほど熱いとき、 
バソコンやケープル類に目に見える異常が生じたとき 


すぐに電源を切って、電源コードのプラグをコンセントから抜き、バッテリパッ 
クを取り外して （ LaVie のみ）、 NEC サボート窓口 （121 コンタクトセンター) 
( p . 1 65) にお問い合わせください。 

電源が切れないときは、本体の電源スイッチを4秒以上押し続けてください。 



ピーッというエラー音がした 


八ードディスクの障害の可能性があります。メッセージや症状を書き留め 、 NEC 
サボート窓口 （121 コンタクトセンター） （ p .165) へお問い合わせください。 


パソコンを使っているとカリカリと変な音がする 


パソコンの電源を入れた状態で、何も作業をしていないのに、八ードディスクが 
自動的に動作することがあります。これはパソコンが自動的にデータの保存など 
の作業をしているためで、問題ありません。 

また、八ードディスクの空き容量が少ないときや、データの断片化が激しいとき 
は、八ードディスクの動作に負担がかかり、アクセス音が長く続くことがありま 
す。このようなときはディスクデフラグやディスククリーンアップを実行して 
ください。 

(データの断片化とは、八ードディスク上のデータの配置が不連続になり、空きス 
ペースが細かく分かれてしまった状態をいいます） 

ディスクデフラグ、ディスククリーンアップについては、 Windows の「ヘルプ 
とサボート」をご覧ください。 

それでも、あまりにも異常な音がするときや、このような状態が頻繁に続くとき 
は、 NEC サボート窓口 （121 コンタクトセンター） （ p .165) にお問い合わせくだ 


さい0 


88 


















ンの音が大きい 




W 


パソコンの内部には、パソコンの温度が上がりすぎないようにするファン(換気装 
置)があります。 

ファンは内部温度を検知して回り、パソコン内部の温度を下げます。パソコンの 
起動時や多くの処理を同時におこなっているときには、内部温度が上がるため 
ファンの音が大きくなることがありますが、故障ではありません。 

また、通風孔(排熱孔)にほこりがたまってしまうと、パソコン内部の冷却能力が 
低下し、ファンの音が大きくなることがあります。その場合は、『準備と基本』の 
付録「お手入れについて」をご覧になり、通風孔(排熱孔)を清掃してください。 
あまりにも異常な音がするときは、 NEC サボート窓口 （1 21コンタクトセンター) 
( P .165) へお問い合わせください。 


パソコンが熱をもっている 






パソコンの起動時や多くの処理を同時におこなっているときには、内部温度が上 
がることがありますが、故障ではありません。 

また、通風孔(排熱孔)にほこりがたまってしまうと、パソコン内部の冷却能力が 
低下し、内部温度が高くなることがあります。その場合は『準備と基本』の付録「お 
手入れについて」をご覧になり、通風孔(排熱孔)を清掃してください。 

あまりにもパソコンが熱いときは、 NEC サボート窓口 （1 21コンタクトセンター) 
( p . l 65) へお問い合わせください。 


トラブル解決 Q&A 
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トラブル解決 Q&A 


急に動かなくなった、フリーズした 


画面が突然真っ暗になった 

「ディスプレイ（画面)に何も表示されない」 （ p . 1 02) をご覧ください。 

画面は映っているが何も反応しない 

動作が止まっているように見えても、実はパソコンの処理に時間がかかっている 
だけということがあります。画面の表示状態やアクセスランプが点灯していない 
かなどをよく確認しましょう。しばらく待っても状況が変わらないときは、ソフ 
卜の終了、パソコンの終了を試してください （ P .85)。 

(フリーズとは、ソフトや周辺機器に異常が発生して、どんな操作をしてもバソコ 
ンやソフトが反応しなくなることをいいます。「八ングアップした」ということも 
あります） 


魯参照） 

アクセスランプについて—『準備と基本』の「各部の名称」 


f % 

このほか、/ (ソコンの様子がおかしいときは次の項目をご覧ください。 

-「困ったときには」 

► #1■ソフト&サボートナビゲーター」►検索番号92010010で検索 
—「音•画像•映像」 

► #1■ソフト&サボートナビゲーター」►検索番号92070010で検索 

、 _> 








マウス、キーボード、 NX パッドが 
おかしいとき 



(DE3 


動作が止まったように見えても、実はパソコンが処理するのに時間がか 
かっているだけということがあります。画面表示やアクセスランプが点灯 
していないかをよく辟 g 忍して、動作中は電源を切ったりしないでください。 


魯参照） 

アクセスランプについて—『準備と基本』の「各部の名称」 


マウス、 NX パッドを動かしても、キ-ポ-ドのキ-を押しても反応しない、反応が悪い 


マウスポインタが《の形に変わっていませんか？ 

マウスポインタが〇の形になっているときは、パソコンが処理をしているので、 
マウスやキ_ボ_ド、 NX パッドの操作が受け付けられないことがあります。処理 
が終わるまで待ってください。 

しばらく待っても、マウスやキーポード、 NX パッドの操作が 
できないとき 

ソフトや周辺機器に異常が発生して動かなくなった（フリーズした）ものと考えら 
れます。「ソフトを使っていて反応しなくなった•フリーズしたとき」 （ P .85) をご 
覧になり、異常が起きているソフトを強制終了してください。このとき、保存して 
いなかった データは 失われます。 

USB マウス、 PS/2 キーポードをお使いですか？ 

USB マウス、 PS/2 キーボードは、正しいコネクタにしっかり接続されていない 


と正しく動作しません。 


『準備と基本』をご覧になり、正しく接続されているか、またプラグがきちんと差 
し込まれているかを確認してください。正しく接続されていない場合は、接続し 


なおしてください。 

マウスを USB3.0 対応コネクタに接続していませんか？ 
(USB3.0 対応コネクタが搭載されたモデルのみ） 

再セットアップ時など、 Windows が起動していない場合は、 USB3.0 対応コネク 
夕 ( ss ^ r または^:)は利用できません。マウスは USB 2.0 対応コネクタ0^?►ま 
たは g ) に接続しなおしてください。コネクタの位置などについて詳しくは『準 
備と基本』の「各部の名称」をご覧ください。 


















トラブル解決 Q&A 


光センサーマウスが正しく動作しない 

光センサーマウスは、マウス底面にある赤い光をセンサーで検知することで、マ 
ウスの動きを判断しています。次のようなものの上では正しく動作しない(操作ど 
おりにマウスポインタが動かない)場合があります。 

-反射しやすいもの(鏡、ガラスなど） 

-白いもの 

-光沢があるもの(透明、半透明な素材を含む） 

-網点の印刷物など、同じパターンが連続しているもの(雑誌や新聞の写真など） 

-濃淡のはっきりした縞模様や柄のもの 

操作どおりにマウスポインタが動かないときは、光沢のない印刷用紙や光学式マ 
ウスに対応したマウスパッドなどの上で操作してください。 

レーザーマウスが正しく動作しない 

レーザーマウスは、マウス底面からのレーザーをセンサーで検知することで、マ 
ウスの動きを判断しています。反射しやすいもの(鏡、透明なガラスなど)の上で 
は正しく動作しない(操作どおりにマウスポインタが動かない)場合があります。 
操作どおりにマウスポインタが動かないときは、光学式マウスに対応したマウス 
パッドなどの上で操作してください。 

マウスポインタの設定を変えていませんか？ 

ソフトによっては、マウスポインタの設定によりポインタが表示されなくなるこ 
とがあります。 

魯参照） 

マウスポインタの設定について 
-「マゥス」 

► #「ソフト S ■サボートナピゲーター」►検索番号93030010で検索 


■ 









ワイヤレスマウス • 
キーボード 


キーポード電源またはマウスのスイッチが OFF になつてい 
ませんか*? 

キーボード電源またはマウスの ON / OFF スイッチが OFF になっていると動作し 
ません。 OFF になっているときは ON にしてください。 

キーポー ド電源スイッチ 


◎◎◎◎◎◎◎◎ 
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ON/OFF 

スイッチ 


ワイヤレスキーボード 


ワイヤレスマウス 


バソコン本体から離れた所で操作していませんか？ 

周辺からの電波の影響で通信距離が短くなることもあります。マウス、キーボー 
ドをバソコン本体の正面すぐ近くに置いてみて、操作できるか確認してください。 

キーポード電源またはマウスのスイツチを入れなおしてくだ 
さい 

キーボード電源またはマウスの ON / OFF スイツチを切り、10秒後に再度スイツ 
チを入れてみると操作できることがあります。 

マウス、キーポードの登録をしなおして<ださい。 

このパソコンのご購入時には、無線でマウス、キーボードからパソコン本体に信 
号を送るための登録がされていますが、何らかの原因で登録内容が消えて、マウ 
ス、キーボードからの操作ができなくなることがあります。『準備と基本』の付録 
をご覧になり、登録をしなおしてください。 

キーポード、マウスの鼋池が切れていませんか？ 

『準備と基本』をご覧になり、電池を新しいものに交換してください。 




上記の対処方法をすべて試しても正しく動作しないときは、キーボードやマウスの故 
障かパソコン本体の 電波 受信部の故障が考えられます。 NEC サボート窓口 （121 コン 
タクトセンター） （ P .165) にお問い合わせください。修理、交換を依頼される場合は、 
キーボード、マウス、パソコン本体のすべてを点検いたします。 


トラブル解決 Q&A 
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LaVie 


電波の影響が出やすい状態(ワイヤレスマウス•キーボード） 

次のような状態は、電波の影響を受けやすいので避けてください。 

• パソコン本体が、スチール机やスチール棚のような金属製のものの上に設置して 
ある場合 

• パソコン本体の前に周辺機器を設置してある場合 
• このパソコンを複数、隣接して使っている場合 
• このパソコンに隣接した場所で電気製品をご使用になる場合 
• 周囲で 2.4 GHz 帯 (2.4 〜2.4835 GHz ) を使用する機器(無線 LAN 、 Bluetooth ® 
(ブルートゥース)テクノロジー対応機器、電子レンジなど)を使用している場合 
• 携帯電話やコードレス電話などで話し中の場合 

指先や NX パッドが汚れていませんか？ 

指先や NX パッドに水分や油分が付いていると、正常に動作しません。汚れをふき 
取ってから操作してください。 

NX パッドの2か所以上に同時に触れていませんか？ 

NX パッドの2か所以上に同時に触れていると、正常に動作しません(マルチタッ 
チ•ジェスチャーでの操作を除く）。1か所だけに触れるようにしてください。 

キー入力をしながら NX パッドを操作しようとしていません 
か？ 

ご購入時の設定では、誤動作防止のため、キー入力時の NX パッドのタップ操作が 
できないようになっています。キー入力が終わってから NX パッドを操作するか、 
次の手順で設定を変更してください。 

1「スタート」-「コント□ールパネル」-「八ードウエアとサウンド」-「マウ 
ス」をク IJ ック 

「マウスのプ□パティ」が表示されます。 


94 


■ 









「タッピング」タブの「タイピング」の「キー入力時タップを無効にする」 
のチェックを外す 


^マウスのプ□パティ 
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3 「 OK 」 をクリック 

これで、キー入力時に NX パッドを操作できるようになります。 

USB マウスを接続していませんか？ 

ご購入時の状態では、 USB マウスを接続すると NX パッドの機能が無効になるよ 
うに設定されてます。 

USB マウスを外すか、次の手順で NX パッドを有効にする設定を変更して 、 USB 
マウス接続時にも NX パッドの操作ができるようにしてください。 

1「スタート」-「コント□ールパネル」-「八ードウエアとサウンド」-「マウ 
ス」をクリック 

「マウスのプ□パティ」が表示されます。 

2 ms 巳マウス接続時の動作」タブをクリック 

3 「 USB マウスと同時に使用する」を選ぶ 
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「0K」 をクリック 

これで、 NX パッドが有効になります。 


マウス、キーポードに飲み物をこぼしてしまつ 



I 


VALUESTAR 


やわらかい布などでふき取つてください 

キ_ボ_ドのキーとキーの間に入ってしまったときは、水分が乾くのを待ってか 
らお使いください。乾いた後で、キーを押しても文字が入力されないなどの不具 
合があるときは、 NEC サボート窓口（121コンタクトセンター） （p.165) にお問 
い合わせください。 


① 




ジュースなどをこぼしたときは、きれいにふき取っても内部に糖分 
などが残り、キーポードが故障することがあります。 

パソコンのそばで飲食、喫煙をすると、飲食物やタバコの灰がパソコ 
ン内部に入り、故障の原因になりますのでこ'注意ください。 


NEC サボート窓口 （121 コンタクトセンター)にご相談くだ 
さい 

キ_ボ_ドだけでなく、パソコン内部に飲み物が入ると、パソコンの故障の原因 
になります。すぐに電源を切って、電源コードをコンセントから抜き、バッテリ 
パックを取り外して、 NEC サボート窓口（121コンタクトセンター） （p.165) に 
お問い合わせください。 


(Lira 


ジュースなどをこぼしたときは、きれいにふき取っても内部に糖分 
などが残り、キーポードやバソコンが故障することがあります。 
パソコンのそばで飲食、喫煙をすると、飲食物やタバコの灰がバソコ 
ン内部に入り、故障の原因になりますのでご注意ください。 


このほか、マウスやキーポードがおかしいときは、「キーボード•マウス」 （# 「ソフト& 
サボートナビゲーター」►検索番号92040010で検索)の「キーポード」、「マウス • 
パッド」もご覧ください。 

















[ 


電源/バッテリのトラブルが 
おきたとき 


電源スイッチを押しても電源が入らない 



I 


I 


正しい操作方法で、電源を入れていますか？ 

参照） 

電源スイッチの操作方法—『準備と基本』第4章の「電源の入れ方/切り方」 

まれに、パソコン本体が帯電し、電源スイッチを押しても電源が入らない状態に 
なることがあります。次の操作をおこない、放電してみてください。 


VALUESTAR の場合 

パソコンの電源が切れた状態で、電源コードをコンセントから抜きます。 

パソコン本体の電源スイッチを2、3回押し、そのまま90秒以上放置してください(電 
源コードをコンセントから抜いた状態で電源スイッチを2、3回押すことで、本体に 
帯電した電荷が放電されます)。 

その後、電源コードをコンセントに差し込み、電源を入れなおしてください。 

LaVie の場合 

パソコンの電源が切れた状態で、電源コードをコンセントから抜き、バッテリを外し 
ます。 

そのまま90秒以上放置してください。 

その後、バッテリパックを取り付け、電源コードをコンセントに差し込み、電源を入 
れなおしてください。 


@ 参照） 

バッテリパックの取り外し方にっぃて- 


• 『準備と基本』第4章の r バッテリ」 


この操作をおこなってもパソコンの電源が入らない場合は、パソコン本体の故障 
が考えられます。 NEC サボート窓口 （ 121コンタクトセンター） （ p • 1 65) にお問 
い合わせください。 
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VALUESTAR 


電源コードは正しく接続されていますか？ 


『準備と基本』をご覧になり、「電源コードを接続する」を確認してください。 
VALUESTAR N の場合は、陣備と基本』の 「 AC アダプタを接続する」で、 AC ア 
ダプタの接続状態も確認してください。 


LaVie 


バッテリパックや AC アダプタは、正しく接続されていま 
すか？ 


『準備と基本』の第1章をご覧になり、バッテリパックや AC アダプタの接続状態を 
確認してください。 

バッテリは十分充電されていますか？ 

AC アダプタを接続していない状態でノ（ッテリ容量が不足していると、パソコンの 
電源は入りません。 AC アダプタを接続して使うか、バッテリを充電してから使つ 
てください。 AC アダプタを接続してから電源を入れても電源ランプが点灯しない 
ときは、パソコンの故障が考えられます。 NEC サボート窓口 （121 コンタクトセ 
ンタ _) ( p . 1 65) へお問い合わせください。 


電源コードをまちがって抜いた。停電で急に電源が切れた 


VALUESTAR 


落ち着いて電源コードを差し込んで、パソコンの電源を入れなおしてください。 
普段どおりパソコンが起動して、 Windows の画面が表示されれば大丈夫です。 
おかしな画面が表示されたときは、「パソコン起動時のトラブルのとき」 （ P .70) で 
その現象を探してください。 



電源が切れない。強制的に電源を切りたい 




「 Windows を強制的に終了する」 （ p .87) をご覧ください。 












バソコンの電源が勝手に入ってしまう 




W 


「パックアップ•ユーティリティ」で、自動バックアップの設定をしている場合、 
バックアップのためにパソコンが自動起動することがあります。 

また、 SmartVision を搭載したデジタル八イビジョン TV モデルの場合は、予約の 
実行や番組表を自動取得する前にパソコンが自動的に起動して、予約や番組表取 
得に備えます。 

ご購入時の状態では、番組表の受信のため、毎日午前10時にパソコンが自動的に 
起動します。起動タイミングについて詳しくは、『テレビを楽しむ本』をご覧くだ 
さい。 

そのほか、インターネットから Windows のモジュール（ドライバやソフトなどの 
更新プログラム)をダウン□—ドしてアップデートする際など、設定によってはパ 
ソコンが自動的に再起動するため、勝手に電源が切れたり入ったりするように見 
えることもあります。 


バソコンの電源が勝手に切れる 




W 


このパソコンは、ご購入時の状態では、一定の時間何も操作しないと自動的に省 
電力状態(スリープ状態)になるように設定されています。省電力機能の設定を確 
認してください。省電力機能について詳しくは、『準備と基本』第4章の「省電力機 
能」をご覧ください。 

デジタル八イビジョン TV モデルの場合、ご購入時の状態では、予約実行後にス 
リープ状態になります。 

いずれの場合も、電源が切れたわけではありません。 


電源スイッチを入れたら、いつもと違う画面が表示された 




I 


_ W 

CD - ROM 、 SD メモリーカードなどのメモリーカード、 
USB メモリーなどがセットされていませんか？ 

CD - ROM 、 SD メモリーカードなどのメモリーカード、 USB メモリーなどがセッ 
卜されているときは、いったん取り出します。パソコン本体の電源スイッチを押 
して電源を切り、電源を入れなおしてください。 


トラブル解決 Q&A 
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トラブル解決 Q&A 



次の手順で r バッテリ•リフレッシュ&診断ツール j を使って 
バッテリリフレッシュをおこなってください。 


LaVie 


1パソコンに AC アダプタを接続し、電源コードをコンセントに差し込む 

2 「スタート」-「すべてのプログラム」-「パッテリ•リフレッシュ&診断ツー 
ル」 - 「バッテリ•リフレッシュ&診断ツール」をクリック 

「バッテリ • リフレッシュ&診断ツール」についての説明の画面が表示されま 
す。パッテリのリフレッシュおよび診断を開始する前に注意事項を確認して 
ください。 

3 「次へ」をク u ック 

4 「今すぐ開始」をクリック 

5 「はい」をクリック 

バッテリのリフレッシュおよび診断が開始されます。中止するには「中止」 
をクリックし、確認画面で「はし)」をクリックしてください。 

6診断結果を確認する 

「バッテリ状態」が「劣化」と表示された場合には、お早めにバッテリ交換を 
おすすめします。「警告」と表示されたときは、安全のために充電を止めます 
ので充電はできません。バッテリを交換してください。 

(* • パッテリリフレッシュ中は、液晶ディスプレイを開いたままにして 

^ ください。 

•パッテリリフレッシュおよび診断中に AC アダプタやパッテリパッ 
クを取り外すと、パッテリのリフレッシュが中止されます。 

• パッテリが「警告」状態になつた場合は充電ができなくなるため、パッ 
テリリフレッシュをすることができません。 
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@参考） 


お使いの機種で使用できるバッテリについて確認するには 、 NEC 
パーソナル商品総合情報サイト H 21 ware . com 」 の「サービス&サ 
ポート」 （ http :// l 21 ware . com / support /) で、右側のメニューの 
「商品情報検索」をクリックしてください。お使いの機種を検索後、 
型番をクリックし、左側のメニューから「自社商品接続情報」をクリッ 
クすると、バッテリなどの型番が確認できます。 

バッテリのご購入については、本体を購入された販売店、または NEC 
の Web 購入サイト 「NEC Direct 」（ http :// www . necdirect . jp /) に 
お問い合わせください。 


魯参照） 


使用済みパッテリのリサイクルについて 
— 「パッテリパックのリサイクルについて」 

► #「ソフト S ■サボートナピゲーター」►検索番号93150050で検索 


このほか、電源に関するトラブルが起きたときは、「鼋源と起動」 （# 「ソフト&サボー 
トナビゲーター」►検索番号92030010で検索)をご覧ください。 


トラブル解決 Q&A 
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_ 



使@中に画面に何も 
表示されなくなったとき 



パソコン起動時の画面表示のトラブルのときは、「パソコン起動時のトラブルのと 


〇[ 


き」 （ P .70) をご覧ください。 


イスプレイ(画面)に何も表示されない 



キーポードのキー （【 SNft 】 など)を押すか、マウスを軽く動 
かしてみて<ださい 


画面が表示されるときは、ディスプレイの省電力機能が働いていたものと考えられ 
ます。ご購入時の状態では、一定の時間何も操作しないとディスプレイの電源が切 
れるように設定されています。 

パソコン本体の電源スイツチを押してください 

画面が表示されるときは、電源が切れていたか、パソコン本体の省電力機能が働 
いて省電力状態になっていたものと考えられます。 

このパソコンは、ご購入時の状態では、一定の時間何も操作しないと自動的に省電 
力状態(スリ_プ状態）になるように設定されています。 


魯参照） 

省電力機能について—『準備と基本』第4章の「省電力機能」 

ディスプレイの輝度(明るさ)が低くなつていませんか？ 

LaVie の場合 

キーボードで画面の輝度(明るさ）を調節してください。設定を変更する方法につい 
ては、『準備と基本』第4章の「画面の明るさの調節」をご覧ください。 

なお、電源プランを 「 ECO 」 に切り換えると画面の輝度が20%になります。また、一 
定時間操作しないと輝度は最低値になります。 

「 ECO 」 で使用中、ディスプレイで画面の輝度を調整した場合、スリープ状態からの 
復帰時や再起動すると画面の輝度は 「 ECO 」 の設定に戻ります。 

VALUESTAR W、VALUESTAR N の場合 

本体左側面の明るさ調節つまみ/画面消灯ボタン (VALUESTAR W )、 本体右側面の 
明るさ調節つまみ/画面消灯ボタン (VALUESTAR N ) で画面の輝度(明るさ)を調節 
してください。設定を変更する方法については、『準備と基本』第4章の「画面の明る 
さの調節」をご覧ください。 

なお、 ECO ボタンなどで電源プランを 「 ECO 」 に切り換えると画面の輝度が30%に 
なります。また、一定時間操作しないと輝度は20%になります。 
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VALUESTAR 


ディスプレイがセットになつているモデルの場合 

ディスプレイのマニュアルをご覧になり、画面の輝度(明るさ）を調節してください。 
なお、 ECO ポタンなどで電源プランを 「 ECO 」 に切り換えると画面の輝度が30%に 
なります。また、一定時間操作しないと輝度は20%になります。 

休止状態の間に、コンピュータの設定を変更したり、周辺機 
器などの接続を変更しませんでしたか？ 

休止状態のときに周辺機器を接続したり、接続されていた周辺機器を取り外した 
りすると、 Windows が起動しなくなることがあります。その場合は、周辺機器の 
接続をもとの状態に戻して電源スイッチを押してください。 

パソコン本体やディスプレイのケープルなどは正しく接続さ 
れていますか？ 

『準備と基本』をご覧になり、もう一度パソコンの各ケーブルを接続しなおしてく 
ださい。 

すべて正しく接続されているのにディスプレイに何も表示されないときは、ディ 
スプレイまたはパソコン本体の故障が考えられます。 NEC サボート窓口 （1 21コ 
ンタクトセンター） （ p . l 65) にお問い合わせください。 

ディスプレイの電源ランプが消えていませんか？ 

ディスプレイがセットになっているモデルの場合、ディスプレイの電源ランプが 
点灯していないときは、いったんパソコン本体の電源を切ります。『準備と基本』 
第4章の「電源の入れ方/切り方」をご覧になり、ディスプレイの電源を入れてか 
ら、ノ（ソコン本体の電源を入れなおしてください。 


トラブル解決 Q&A 
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LaVie 


画面消灯ポタンを押してください (VALUESTAR L を除く） 

VALUESTAR W の場合： 

本体前面の画面消灯ランプが点灯しているときは、本体左側面の明るさ調節つま 
み/画面消灯ボタンを押してください。 

VALUESTAR N の場合： 

本体右側面の画面消灯ランプが点灯しているときは、本体右側面の明るさ調節つ 
まみ/画面消灯ボタンを押してください。 

上記の操作で、ナイトモードのオン/オフが切り換わります。 

ナイトモードとは、夜間に画面表示を消したままでテレビ録画をしたり、一時的 
に画面表示や音声を消したりするときに使う機能です。 

パソコン起動後にディスプレイの接続をおこなつていません 
か？ 

ディスプレイがセットになっているモデルの場合、パソコン起動後にディスプレ 
イを接続してもディスプレイには何も表示されないことがあります。このような 
場合は、パソコン本体の電源スイッチを4秒以上押し続けていったん強制的に電 
源を切り、5秒以上待ってからもう一度電源を入れなおしてください。 

外部ディスプレイを接続していませんか？ 

外部ディスプレイを接続し、画面の出力先を外部ディスプレイに設定していると 
きは、電源ランプが点灯していても、パソコンの液晶ディスプレイには画面が表 
示されません。 

画面を表示させるには、キーボードの 【 Fn 】 +【 F 3】 を押すか、「画面の設定」で画 
面の出力先を変更してください。画面の設定の手順については、「表示機能」 （# 
「ソフト&サボートナピゲーター」►検索番号93180010で検索)をご覧くだ 
さい。 

(出力先を「画面の設定」で変更すると、変更後の画面に設定の確認メッセージが 
表示されます。そのまま何も操作しないと画面の出力先は変更前の状態に戻りま 
す。いったんパソコンの電源を切り、接続している外部ディスプレイを外してか 
ら起動すると、画面の出力先は自動的にパソコンの液晶ディスプレイに変更され 
ます） 

また、接続している外部ディスプレイとの接続や電源が入っていることも、あわ 
せて確認してください。 


104 


■ 







r ^ 

このほか、画面に関するトラブルが起きたときは、「電源と起動」 （# 「ソフト&サポー 
トナピゲーター」►検索番号92030010で検索)、 「 Windows 操作•設定」 (# 「ソフ 

卜&サポートナビゲータ ー J ►検索番号92050010で検索)をご覧ください。 

V ソ 



Windows Media Center を使用していると、動かなく 
なってしまう。動作が遅い 




I 


Windows Media Center 画面の下に、ほかのソフトの画 
面が表示されていませんか？ 

ほかのソフトの画面が Windows Media Center 画面の下に重なっている可能性 
があります 。 Windows Media Center 右上の(最小化ボタン)をクリックし 
て、ほかのソフトの画面が表示されていないか確認します。ソフトの画面やメッ 
セージが表示されていた場合は、内容をよく読んで操作してください。 


トラブル解決 Q&A 


5 


■ 





メ ッ セージが表示されたとき 



fi 

鐘 

み 


「ユーザーアカウント制御」画面が表示された 


Windows には、ユ_ザ_の操作やプ□グラムの実行を監視し、処理を続行する前 
に画面を表示してユ_ザ_の許可を求める「ユ_ザ_アカウント制御」機能があ 
ります。 

ソフトを起動したり、操作しているときに、次のような「ユーザーアカウント制 
御」画面が表示されることがあります。 


4ユーザーァカウント制御 


次のプロクラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか？ 




v 詳細を表示する (D) 

|はい⑺||いいぇ (N) | 


これらの通知を S 示する々イニ、ノづを变串する1 




i ユーザーアカウント制御 


次の不明な発行元からのプロヴラムにこのコンピューターへの変更を許 


v 詳細を表示する (D) 


Iはい (Y) |[いいぇ (N)] 

これらの通知を表示するタイ S ンヴを变更する 


※プ□グラムによっては、メッセージが異なることがあります。 

「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、操作やプ□グラムの内容を 
よく確認し、「許可」または「続行」してよいかどうか判断してください。不正なア 
クセスやウイルスなどによって、悪意のある操作やプ□グラムの実行がおこなわ 
れようとしたとき、「キャンセル」することで被害を防げることがあります。 

「標準ユーザー」でパソコンを使用しているときは、「ユーザーアカウント制御」 
画面で「管理者」のユーザーのパスワードを入力する必要があります。 


このほか、見慣れない画面が表示されたときは、「突然、メッセージが表示された J (# 「ソ 
フト&サボートナビゲーター」►検索番号92020010で検索)をご覧ください。 









































パスワードのトラブルがおきたとき 



パスワードを入力すると「ユーザー名またはパスワードが 
正しくありません。」と表示される 


囱(キャップスロック)や(ニューメリックロック)の状態を 
確認してください 

パスワードは、大文字、小文字も入力したとおりに区別されます。必要に応じて 
キャッブスロックの状態を切り換え、大文字もしくは小文字が入力できるように 
してください。 

また、ニューメリックロックがオンになっていると、テンキーから数字や記号が 
入力されます。必要に応じて状態を切り換えてください。 


魯参照） 


キャップスロック、ニューメリックロックについて 
「キーの使い方」 

►趣「ソフト S ■サボートナピゲータ ー J ►検索番号93040030で検索 


パスワードを忘れてしまつた 




W 




Windows のパスワードを忘れてしまつたとき 

一度パスワードをまちがえると（または何も入力しないで©をクリックすると）、 
「ユーザー名またはパスワードが正しくありません。」と表示されるので 「 ok 」 を 
クリックします。もし、そのユーザーのパスワードを設定したときに「ヒント」を 
設定していれば、次の画面でその「ヒント」が表示されます。これを手がかりにパ 
スワードを思い出してください。 

どうしてもパスワードを思い出せない場合は、パスワードをリセットする必要が 
あります。リセットするには、あらかじめ「パスワードリセットディスク」を作 
成しておく必要があります。詳しくは、「スタート」-「ヘルプとサボート」をご覧く 
ださい。 

または、「マルチユーザー機能」でこのパソコンにほかのユーザー名が登録してあ 
れば、そのユーザー名でログオンして、「コント□—ルパネル」-「ユーザーアカウ 
ントの追加または削除」の「アカウント管理」で、パスワードを忘れてしまったユー 
ザーのパスワードを設定しなおしてください。 

詳しくは、「スタート」-「ヘルプとサボート」をご覧ください。 


トラブル解決 Q&A 
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• ほかのユーザー名で□グオンしてパスワードを設定しなおすと、そ 
のユーザー向けに保存されていた個人証明書や、 Web サイト、ネッ 
トワークリソース用のパスワードもすベて失われます。 

• 「標準ユーザー」として登録されたユーザー名で□グオンした場合、 
パスワードを設定しなおすことはできません。 

これらの方法で解決できない場合は、パソコンの再セットアップが必要になります。 

@参照） 

再セットアップについて—「第4章再セットアップする」 ( p . l 19) 

スクリーンセーバーロック2を登録したが、登録した FeliCa 
対応カードや携帯電話、またはパスワードを両方なくしてし 
まつたとき 

【 Ctrl 】 と 【 Alt 】 を押しながら 【 Delete 】 を1回押すとメニュー画面が表示されるので、 

「ログオフ」をクリックしてください。ロックが解除されます。 

Windows のログオンパスワードを要求された場合は、パスワードを入 

力します。 

ロックが解除されたら、スクリーンセーパー□ック2に、別の FeliCa 対応力ード 

や携帯電話と、新しいパスワードを登録してください。 

( I • この方法でのスクリーンセーパーロック2の解除は FeliCa 対応力一 
ドや携帯電話、パスワードを必要としません。より安全にお使いいた 
だくためには、次の手順で Windows ログオンパスワードを設定し、 
ロック解除時にパスワードを入力するように設定することをおすす 
めします。 

• 手順の途中で「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、画面 
の表示を見ながら操作してください。 

1 「スター ト」- 「コン ト □ー ルパネル」- 「ユーザー ア カウン トの追加 または 削 
除」をクリックする 

2 「変更するアカウントを選択してください」欄で、パスワードを設定する 
アカウントをクリックする 


「パスワードの作成」をクリックする 


■ 














4 「新しいパスワード」欄と「新しいパスワードの確認」欄に新しく設定す 
るパスワードを入力し、必要に応じて「パスワードのヒントの入力」を 
入力する 

5 「パスワードの作成」をクリックする 
5 画面右上の Mad をクリックする 

7 「スタート」-「コントロールパネル」-「デスクトップのカスタマイズ」-「ス 
クリーンセーノ（一の変更」をクリックする 

8 「再開時にログオン画面に戻る」の□をクリックして a にする 
g 「0 K 」 をクリックする 

この設定をおこなうと、スクリーンセーノ（一のロックを解除するときだけでなく、 
パソコンを起動するときや省電力状態から復帰するときにも Windows の□グオ 
ンパスワードの入力が必要になります。 

また、パスワード入力の手間を省くためには、 FeliCa 対応ソフト「シンプル□グ 
オン」の併用をおすすめします。 

登録した FeliCa 対応力ードをかざすことで、 Windows に□グオンできるように 
なります。 

詳しい操作方法については、シンプル□グオンのヘルプを参照してください。 

ユーザパスワード、スーパバイザパスワードを忘れてしまつ 
たとき 

BIOS (バイオス）セットアップユーティリティで設定したこれらのパスワードを 
忘れてしまった場合は、 BIOS セットアップユーティリティを起動できません。 
NEC サボート窓口 （1 21コンタクトセンター） （ p . l 65) にご相談ください。 

魯参照） 

BIOS セットアップユーティリティについて 
—「 BIOS (バイオス)セットアップユーティリティ」 

►松「ソフト&サボートナビゲーター」►検索番号93220010で検索 


トラブル解決 Q&A 
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八ードディスクのパスワードを忘れてしまつたとき 

NEC サボート窓口 （1 21コンタクトセンター)では、パスワードを解除できません。 
もし、八ードディスクのパスワードを忘れてしまつた場合、お客様ご自身で作成され 
たデータは二度と使用できなくなり、また、八ードディスクを有償で交換することに 
なります。八ードディスクのパスワードを忘れないよう、十分注意してください。 


f % 

このほか、パスワードやセキュリティに関するトラブルが起きたときは、「セキュリ 
ティ J (# 「ソフト&サポートナビゲーター」►検索番号92100010で検索)をご覧く 
ださい。 

し 
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ウイ;レスの感染が疑われるとき 

© 

1 

S 

m 

呼 


I 


ウイルスは次のような症状を弓 I き起こすことがあります。 

これらの現象が起こったときはウイルスに感染してし'!るかもしれません。 

ウイルス対策ソフトなどでウイルスをチェック（ウイルススキャン)をしてください。 
參動作が重くなった 

- 「 Word 」 や 「 Excel 」 などのソフトの動きが急に遅くなった 
-メモリが不足しがちになる 
參見た目が変わった 

-アイコンが変更されている 

-知らないグラフィックス（アニメーシヨン、絵、図形など)が表示される 
• 画面の表示が崩れている 

參設定が変わった 

- Internet Explorer に設定したホームぺージが変わってしまった 
• ダイヤルアップ接続の接続先が知らない電話番号(海外など)に変更されている 
春5まく動かない 

• プログラムが起動しない 
• ファイルが壊れてしまった 
-キーボードから入力ができない 
-勝手にインターネットに接続しようとする 
- Windows が、突然終了してしまう 

參ファイルが変わった 

-知らないファイルがいつのまにかできている 
• ファイルのサイズが大きくなった 
參その他、次のようなケースでウイルス感染が心配な場合 

• ホームページを見ていたら、勝手に何かをインストールされてしまった 
• 電子メールの添付ファイルが開かない 
-知らないうちに自分の名前で電子メールが送られていた 
-クレジットカード会社から、身に覚えのない請求書が来た 


ウイルス対策ソフト（ウイルスパスターなど）が自動的にウイルス 
を検出したときは、右のようなメッセージが表示されます。 

錄參照） 

ウイルス対策ソフトについて 
— 「ウイルス感染の防止」 

► #「ソフト&サポートナピゲーター」►検索番号91040010で検索 


| ©ウイルスが見つか0ました 


.ク□か 5®SS: 

f . faarsK い 


クしてく* 


，、ウイルス|こ! 
誤当す5ファイ副暖するか， 

棚 SfEtf ら® 

SS^TSEB. 


し S 

iTrSSa 

1よ5にしてく SS い•そ® 
【ヘルプを裏示】をクリツ 



ウイルスが引き起こす症状を知りたい 
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ウイルス対策ソフト（ウイルスパスターなど）を使って、ウイルスに感染したかど 
うかを調べることができます。 

感染が疑わしいときは、すぐにウイルスをチェックすることをおすすめします。 
また、ウイルス対策ソフトを使って、ウイルスの侵入を常に監視したり、定期的な 
ウイルスチェックを自動でおこなうこともできます。 


@参照） 

ウイルス対策ソフトについて 
— 「ウイルス感染の防止」 

► #「ソフト S ■サボートナピゲーター」►検索番号91040010で検索 


ウイルスに感染してしまつたら 


まずほかの人への感染を防止する 

ウイルスによっては、感染すると自動的にウイルスを添付したメールを作成し、勝手 
にほかの人に送信して感染を広げようとするものもあります。 

ウイルスに感染してしまったときは、ほかの人に感染を広げないためにも大至急で 
感染の防止策をとりましょう。 

•ネットワークから切り離す 

インターネット接続のために使っている電話回線ケーブルや LAN ケーブル 
を、パソコンから取り外します。ワイヤレス LAN の場合は、ワイヤレス LAN 
機能をオフにします。 

(Ijplp パソコンの電源は切らないでください。ウイルスによっては症状 
ソ が悪化することがあります。 


• 関係者に連絡する 

もしかしたら、すでにほかの人のパソコンにもウイルスが広がっているかも 
しれません。自分のパソコンがウイルスに感染したことを、次のような関係 
者に速やかに連絡しましよう。 

• 電子メールのアドレス帳に登録されている会社や知人 
• LAN やワイヤレス LAN などでつながっているパソコンの使用者 

関係者には、電話や FAX を使って連絡してください。電子メール 
を使うとウイルスの感染を広げるおそれがあります。 
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ウイルスを駆除する 

ウイルス対策ソフト（ウイルスバスター)を使って、ウイルスを駆除します。 

ご購入時の状態では、ウイルス対策ソフトのチェックで検出されたウイルスは、自動 
的に駆除されます。 

検出されたウイルスが駆除できなかったときは、ウイルスに感染したファイルを手 
動で処理する必要があります。 

@参照） 

• ウイルス対策ソフトについて 
—「ウイルス感染の防止」 

► #1 ■ソフト&サボートナビゲーター」►検索番号 91040010 で検索 
• ウイルスの駆除について-^「ウイルスバスター」のヘルプ 


ウイルスの被害を届ける 

コンピュータウイルスを発見したら、企業、個人にかかわらず、次の届け先に届け出 
てください。届出は義務付けられてはいませんが、被害対策のための貴重な情報にな 
ります。積極的に報告してください。 

參届出先 

独立行政法人情報処理推進機構 (IPA) 

IPA セキュリティセンター 

FAX ： 03-5978-75 18 

E-mail ： virus@ipa.go.jp 

URL ： http://www.ipa.go.jp/security/ 

IPA ではウイルスに関する相談を下記の電話でも対応しています。 

(IPA) コンピュータウイルス 11 〇番 
TE し： 03-5978-7509 
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ウイルスを予防するには 

• ウイルス対策ソフトを活用する 

ウイルス対策ソフト（ウイルスバスター)は、手動でウイルスをチェッ 
クするだけでなく、ウイルスの侵入を常に監視したり、定期的なウイ 
ルスチェックを自動でおこなうことができます。 

魯参照） 

ウイルス対策ソフトについて 
— 「ウイルス感染の防止」 

► #「ソフト&サボートナピゲーター」►検索番号91040010で検索 

參「ユーザーアカウント制御」で意図しない操作やプ□グラムの実行を 
キャンセルする 

Windows には、ユーザーの操作やプ□グラムの実行を監視し、処理 
を続行する前に次のような画面を表示してユーザーの許可を求める 
「ユーザーアカウント制御」機能があります。 




名前などが表示されます。- - 

※プログラムによっては、メッセージが異なることがあります。 

不正なアクセスやウイルスなどによって、悪意のある操作やプ□グラム 
の実行がおこなわれようとしたときも、上記の画面で「キャンセル」を 
選ぶことで、被害を防げることがあります。 

「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、操作やプ□グラ 
ムの内容をよく確認し、「許可」または「続行」してよいかどうか判断し 
てください。 

魯参照） 

ユーザーアカウント制御について—「スタート」-「ヘルプとサボート」で 
「ユーザーアカウント制御」を検索 
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その他のトラブルがおきたとき 



fi 

㈣ 



DVD や CD の再生中または書き込み中ではありませんか？ 

DVD や CD の再生中または書き込み中のときは、 DVD / CD ドライブのイジェクト 
ボタンを押してもディスクは出てきません。停止させてからディスクを取り出し 
てください。 

バソコンの鼋源は入つていますか？ 

パソコンの電源が入っていないと、イジェクトボタンを押してもディスクは出て 
きません。電源を入れてからディスクを取り出してください。 

画面の操作で取り出しをしてみてください。 

「スタート」-「コンピューター」をクリックして画面を表示します。 DVD / CD ドラ 
イブのアイコンを右クリックして「取り出し」をクリックしてください。 

/\°ソコンを再_してからイジェクトポタンを押してください。 

アクセスランプが消えていることを確認した後いったんパソコンの電源を切り、 
もう一度電源を入れてください。パソコンが起動してから、イジェクトボタンを 
押してください。 

魯参照） 

アクセスランプについて—『準備と基本』の「各部の名称」 

DVD / CD ドライプの故障などが原因でディスクを取り出せ 
な<なつたとき 

非常時ディスク取り出し穴を使ってディスクを取り出します。詳しい手順につい 
ては、『準備と基本』第4章の「ディスク （ DVD / CD など)」をご覧ください。 


<8 ^ 参照） 


DVD / CD ドライブのトラブルについて 
—「音•画像•映像」 

►聲「ソフト S ■サポートナビゲーター」►検索番号92070010で検索 




DVD / CD ドライブからディスクを取り出せなくなつ 
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トラブル解決 Q&A 



パソコンを落とした 




外観上、特に問題ないようならば、電源を入れてみてください。 

電源を入れたときに変な音がしたり、動かなかったりしたら、すぐ電源プラグを 


コンセントから抜いて、 NEC サボート窓口 （121 コンタクトセンター） （ p . 165) 
にご相談ください。 


HDM I 規格に対応した外部ディスプレイやテレビなどで 
DVD や動画がなめらかに再生できない ( HDMI コネクタ 
を搭載しているモデルのみ） 


リフレッシュレートを上げるか、または画面解像度を下げて 
<ださい。 


設定方法について詳しくは、「ディスプレイの設定をおこなうときの注意事項」 
(# 「ソフト&サボートナビゲーター」►検索番号93180140で検索）をご 
覧ください。 


3 リモコンが効かない、効きが悪い（リモコンが添付されて’ 
いるモデルのみ） 


鼋池は切れていませんか？ 

電池を交換してください。電池の交換方法については、『準備と基本』第4章の「リ 
モコン」をご覧ください。 


パソコンの電源が切れていませんか？ （LaVie のみ） 

LaVie では、パソコンが休止状態または電源が切れている場合は、リモコンでの 
操作はできません。パソコン本体の電源スイッチで電源を入れてから使用してく 


ださい。 







リモコン受信用ユニットは取り付けられていますか？ 
(LaVie のみ） 

リモコン受信用ユニットがパソコンに取り付けられていないと、リモコンでの操 
作はできません。陣備と基本』第4章の「リモコン」をご覧になり、リモコン受信 
用ユニットを取り付けてください。また、パワーオフ USB 充電機能をオンにした 
パワーオフ USB 充電対応のコネクタ (#) にリモコン受信用ユニットを取り付け 
ていると、スリープ状態から復帰できません。ほかの USB コネクタに取り付けて 
ください。 

リモコンは使用範囲内で使つていますか？ 

リモコンはパソコン本体またはリモコン受信用ユニットから 3 m 以内で使ってく 
ださい。 

リモコンを登録しなおしてください。 

リモコンからの信号をバソコン本体やリモコン受信用ユニットに送るためには、 
リモコンの登録が必要です。 

何らかの原因で登録内容が消えて、リモコンでの操作ができなくなることもあり 
ます。陣備と基本』第4章の「リモコン」をご覧になり、登録をしなおしてくださ 
い。 

操作可能なポタンを押していますか？ 

ソフトによって、使えるリモコンのボタンが異なります。また、モデルによっては、 
使用しないボタンがあります。ほかのボタンが使えるか確認してください。 

テレビのリモコン操作については『テレビを楽しむ本』を、テレビ以外のリモコン 
対応ソフトの操作可能なボタンについては『準備と基本』第4章の r リモコン」をご 
覧ください。 


このほかのトラブルについては、「困った」（#「ソフト&サポートナビゲーター」►検 
索番号92010010で検索)をご覧ください。 
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再セツトアップする 


パソコンを起動できなくなったときなどの「最後の手段」が再セットアップです。再 
セットアップをおこなうと、パソコンに保存されている大切なデータや設定の内容 
などが失われてしまうことがあります。作業を始める前に、この章の説明をよくお 
読みください。 

また、この章では、32ビット/64ビットセレクト対応モデルのパソコンを、32ビッ 
卜版 Windows 7に再セツトアップする方法についても説明しています。 


再セットアップを始める前に . 120 

再セットアップする （ C ドライブのみ） . 130 

C ドライブの領域を変更して再セットアップする . 146 

再セットアップディスクを使って再セットアップする . 148 

Windows を起動できないときにデータのノ（ックアップを取る ..... 153 

32ビット版 Windows 7に再セットアップする 

(32 ビット/64ビットセレクト対応モデルの場合のみ） . 160 


4 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■拳 

參再セットアップには時間がかかります。 rc ドライブのみ再セット 
アップ」で2時間以上、その他の再セットアップではそれ以上の時間 
がかかります。 

參 SSD が搭載されたモデルの場合、八ードディスクの領域などの説 
明が、このマニュアルの記載と異なります。また、「再セットアップ 
領域を削除する」機能が追加されます。再セットアップをおこなう 
ときは 、 『LaVie G シリーズをご購入いただいたお客様へ』または 
『VALUESTAR G シリーズをご購入いただいたお客様へ』をあわせ 
てご覧ください。 

+ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■> 














再セットアップする 


I "再セット，ップを始める目0に心二; 

:して、いくつかのトラブル解= 
•_ 決手段を試してみましよう。 ■ 


パソコンをご購入時の状態に戻す、再セットアップ 

再セットアップとは、パソコンを買ってきた直後におこなうセットアップ(準備 
作業)をもう一度おこなって、パソコンの中をご購入時の状態に戻すことです。エ 
ラーメッセージが何度も表示されたり、フリーズ(画面の表示が動かなくなるこ 
と）が多くなったりしたときは、気付かないうちにパソコンのシステムが壊れてい 
たり、意識しないまま設定を変更してしまった可能性があります。再セットアッ 
プすると、パソコンをご購入時の状態に戻すことができます。 

しかし、再セットアップをおこなうと、自分で作って保存しておいた文書や電子 
メールの内容、アドレス帳などがすべて消えてしまいます。どうしてもトラブル 
を解決できないときの最後の手段として再セットアップをおこなってください。 
再セットアップの前にデータのパックアップ(データの控えを残しておくこと）を 
取ってください。 

Windows が正常に起動しない場合でも、電源が入る状態ならノ（ックアップを取 
ることは可能です。詳しくは 「 Windows を起動できないときにデータのバック 
アップを取る」 （ p . 1 53) をご覧ください。 

@参考 ) 再セットアップを、 NEC で代行するサービス(有料)もあります。こ'自 
» 宅からパソコンを引き取り後、再セットアップを実施してこ'自宅へ配 

送します。詳しくは、 http :// 121 ware . com / re - set / をご覧ください〇 
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再セットアップを始める前に、次のチェックを試してみてください。問題が解決 
することがあります。 
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再セットアップする 


ウイルスチェックをおこなう 

ウイルスとは、パソコンに誤動作やデータの破壊などのトラブルを引き起こす不 
正プ□グラムです。インターネットやメールを経由してパソコンに入り込んだり、 
ウイルスに感染したディスクからパソコンに感染してしまうこともあります。 
知らないうちに保存したデータが消えていたり、意味不明な文字や絵が突然画面 
に表示されたりしたときは、次のようにしてウイルスをチェックしてください。 
ウイルスが駆除されればノ（ソコンが正常に使えるようになることがあります。 


「ウイルスパスター」でチェックする 

1「スター ト」- 「すべての プ□グラム」- 「ウイルスパスター 2010」- 「ウイ 
ルスパスター 2010 を 起動」 をクリック 

ウイルスバスターの画面が表示されます。 

「ウイルスパスター」「ソフト&サボートナビゲーター」►検索番号 
94140122で検索)の「ソフトを起動」からも起動できます。 

2 「検索開始」をクリック 
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検索進行状況 


-X 


_ 検索中... 

検索の願： 
検索対象： 
^検索済み： 
経過時間： 


H9 % 


クイック検索 

卜□イの木馬を検索していま T 


0時 粉15*¢ 


結果 

検出数： 
処理済み： 


0何も見つからなかつた場合は、目動的にこの画面を閉じる 
B 何も見つからなかつた場合は、目動的にコンピュータをシ V ッ h * ダウンする 


I — B 寺停止 (£> I 中止 」 1 _バッククラウンドで実行する (£) _ 


ウイルスのチエツクが完了するまでにしばらく時間がかかります。ウイルス 
が見つかったときは、画面に表示される指示にしたがって操作してください。 


(£113 


ウイルスチェックは、常に最新のウイルス情報をもとにおこなう必要 
があります。「ウイルスパスタ ー j は、ユーザー登録後、はじめてアッ 
プデート機能を利用した日から90日間、無料で最新のウイルスバター 
ンファイルにアップデートをおこなうことができます。詳しくは、「ウ 
イルスパスタ ー 」(#「ソフト&サポートナビゲーター」►検索番号 
94140122で検索)をご覧ください。 


「閉じる」をクリック 


セーフモード（トラブル修復用の起動状態)でパソコンを起動 
してみる 

電源を入れてもパソコンが正常に起動しないときなどは、次のようにしてバソコ 
ンをセーフモードで起動してください。 


セーフモードは、 Windows の機能を限定して、必要最小限のシステム環 
境でパソコンを起動する、 Windows の起動モードのひとつです。通常の 
操作ではパソコンが起動しない場合でも、セーフモードなら起動できる 
ことがあります。 


① 




セーフモードでは、 Windows の最小限の機能しか使えません。 
セーフモード時には、 USB 3.0 対応コネクタまたは^:)は利 
用できません(搭載モデルのみ）。マウスや外付けハードディスクな 
どは U S B 2.0 対応コネクタ( 〆 &または^:)に接続してください。 
コネクタの位置などについて詳しくは『準備と基本』の「各部の名称」 
をご覧ください。 
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再セットアップする 


1パソコン本体の電源を切る 

通常の操作で電源を切ることができないときは、電源スイッチを4秒以上押 
したままにして電源を切ってください。 

2 パソコン本体の電源を入れる 

3 「 NEC 」 の□ゴマークが表示されたら、「詳細ブートオプション」が表示 
されるまで、 【 F 8】 を何度か押す 

4 「詳細ブートオプション」が表示されたら、け】、【丨】を使って「セーフ 
モード」を選び、 [ Enter ] を押す 

ログオンパスワードを設定している場合は、パスワードの入力画面が表示さ 
れます。パスワードを入力してください。 

ユーザーを複数設定している場合は、ユーザー選択の画面が表示されます。 
自分のユーザーアカウントを選んでください。 

これで、パソコンをセーフモードで起動することができました。 

「詳細ブートオプション」が表示されず、パソコンが通常のように起動して 
しまったときは、いったん電源を切り、手順2からやりなおしてください。 

この後、「スタート」-」-「再起動」をクリックし、再起動して問題がなければ、正 
常な状態に戻ります。 

セーフモードについて詳しくは、「スタート」-「ヘルプとサボート」で「セーフモー 
ド」と入力して検索してください。 

データの/ V ックアップを取る 

システムの復元や再セットアップをおこなう前に、「バックアップ•ユーテイリ 
テイ」を使ってデータのバックアップを取ってください。 

操作については、第1章の「バックアップを取る」の「バックアップする」 （ p .9) を 
ご覧ください。 

@参照） 

バックアップについて — 第1章の「大切なデータの控えを取っておく（バックアップの 
種類と方法)」 （P.5) 










必要に応じて、次の操作をおこなってください。 

•テレビ番組の録画データを DVD などに保存する（デジタル八イビジョ 
ン TV モデル） 

テレビ番組の録画データは「バックアップ•ユーティリティ」ではバッ 
クアップできません。必要な録画データは、 DVD などに保存してくだ 
さし、 SmartVision を搭載したモデルでは、外付け八ードディスクに 
録画データを移動することもできます。操作方法について詳しくは、 
『テレビを楽しむ本』をご覧ください。 

〔曹置 • SmartVision を搭載したデジタルハイビジョン TV モデ 
^ ルの場合、テレビ番組の録画データは、ご購入時の状態 

では C ドライブに保存されます。 C ドライブに録画デー 
夕を保存していて、 「 C ドライブのみ再セットアップ」や 
rc ドライブの領域を変更して再セットアップ」をする 
と、再セットアップ後に C ドライブの録画データは失わ 
れます。 

• SmartVision を搭載したデジタルハイビジョン TV モデ 
ルの場合 、 Roxio BackOnTrack などで C ドライブをま 
るごとバックアップ/復元した場合も録画番組データは 
そのまま利用できますが、 SmartVision で消去したデー 
夕は、復元後、データが C ドライブに復元されても利用 
でぎません。 

• パソコンが故障した場合、故障内容によっては、修理前 
にバックアップしたデータを復元しても、復元した録画 
番組を再生できない場合があります。 

•音楽データなどの著作権保護されたデータをバックアップする 

音楽データなどの著作権保護されたデータのノ（ックアップまたは退避 
については、音楽データを購入したソフトのヘルプをご覧ください。 

し j 
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再セットアップする 


システムの復元を試みる 

システムの復元によって、トラブルが発生する前の「復元ポイント」を指定して、 

Windows を構成する基本的なファイルや設定だけをもとに戻すことができます。 

この方法を使うと、「ドキュメント」フォルダなどに保存しておいたデータの多く 

をそのまま残しておくことができます。 

rr • システムの復元をおこなう前にデータのバックアップを取ってくださ 
し)。システムを復元することで大切なデータが失われることがあります。 

• システムの復元をおこなうときは、前もって起動中のソフトを終了 
させておいて < ださい。 

• Windows が正常に起動しない場合は、「セーフモード（トラブル修復 
用の起動状態)でパソコンを起動してみる」 （ P .123) で説明した手順 
にしたがって、パソコンをセーフモード（トラブル修復用の起動状態） 
で起動してください。その後、次の手順で操作してください。 

• Windows が正常に起動しない場合は、「システム回復オプション」か 
らシステムの復元を実行することもできます。 IT スタートアップ修 
復」を使う」 （ p .128) の手順6で、「システムの復元」をクリックして 
ください。 

• 手順の途中で「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、画面 
の表示を見ながら操作してください。 

• システムの復元を使用した場合は、復元ポイントを作成した後に設 
定した内容は削除されますので、もう一度設定しなおしてください。 

• Roxio BackOnTrack (インスタントリストア）をインス!^ールして 
し、る場合は、 Windows のシステムの復元が無効となり、利用できま 
せん。その場合は 、 Roxio BackOnTrack (インスタントリストア） 
( P .30) でバックアップしたデータを使って、 Windows のシステム 
を復元してください。 

1「スタート」-「すべてのプ□グラム」-「アクセサリ」-「システムツール」_ 
「システムの復元」の順にクリック 

2 「システムの復元」の画面が表示されたら、「次へ」をクリック 

「システムの復元」の画面に「別の復元ポイントを選択する」がある場合、こ 
の項目を馨にして「次へ」をクリックすると一覧から使用したい復元ポイン 
卜を選択できます。復元ポイントを選んで「次へ」をクリックしてください。 
さらに古い復元ポイントを使う場合は、表示された画面で「他の復元ポイン 
卜を表示する」を選択してください。 

手順2で「次へ」をクリックしたときに一覧が表示された場合は、一覧から 
使用したい復元ポイントを選んで「次へ」をクリックします。さらに古い復 
元ポイントを使う場合は、表示された画面で「他の復元ポイントを表示する」 
を選択してください。 
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「復元ポイントの確認」が表示されたら、内容を確認して「完了」をク 
D ツク 


4確認の画面が表示されたら「はい」をクリック 

選択した「復元ポイント」の時点にさかのぼって、パソコンのシステムが復 
元されます。 

しばらくすると、自動的にパソコンが再起動します。 

5 「システムの復元は正常に完了しました。…」と表示されたら、「閉じる」 
をク! J ック 

これで、システムの復元は完了です。 

/-\ 

「前回正常起動時の構成」でシステムを起動する 

セーフモード （ トラブル修復用の起動状態）でもパソコンを起動で 
きず、「システムの復元」も実行できない場合、次の手順を試してく 
ださい。 

1パソコン本体の電源を入れる 

2 「 NEC 」 の□ゴマークが表示されたら、「詳細ブートオプション」 

が表示されるまで、 【 F 8】 を何度か押す 

3 「詳細ブートオプション」が表示されたら、け】、【丨】を使って 
「前回正常起動時の構成(詳細)」を選び、 【 Enter 】 を押す 

「詳細ブートオプション」が表示されず、パソコンが通常のように 
起動してしまったときは、いったん電源を切り、手順1からやりな 
おしてください。 

これで、前回正常起動時の構成を使用してパソコンが起動します。 

< _ * 
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再セットアップする 


「スタートアップ修復」を使う 

スタートアップ修復は、システムファイルの不足や破損など、 
Windows の正常な起動をさまたげる可能性のある問題を解決で 
きる、 Windows の回復ツールです。 

パソコンがまったく起動しないときは、「スタートアップ修復」を試 
してください。パソコンが自動的に問題を診断して修復し、正常に 
起動できるようになる場合があります。 

1パソコン本体の電源を入れる 

2 「 NEC 」 の□ゴマークが表示されたら、「詳細ブートオプション」 
が表示されるまで、 【 F 8】 を何度か押す 

3 「詳細ブートオプション」が表示されたら、【 T 】、【 I 】を使って 
「コンピューターの修復」を選び、 【 Enter 】 を押す 

「詳細ブ_トオプション」が表示されず、パソコンが通常のように 
起動してしまったときは、いったん電源を切り、手順1からやりな 
おしてください。 

4「システム回復オプション」が表示されたら、そのまま「次へ」を 
ク! J ック 

5自分のユーザー名を選び、ノ v ° スワードを入力して roKj をクリック 

パスワードを設定していない場合は、パスワードは入力しないで 
「 ok 」 をクリックしてください。 

6 「回復ツールを選択してください」と表示されたら、「スタート 
アップ修復」をクリック 

「スタートアツプ修復」が始まります。 


修復が終わつたら「完了」をクリック 







8 「シャットダウン」または「再起動」をクリックしてシステム回復 
オプションを終了する 

強制電源断など、パソコンが正常に終了されなかった場合、次 
回パソコン起動時には、自動的にスタートアップ修復が起動 
する場合があります。その場合は、画面の指示にしたがい、コ 
ンピュータを復元してください。ただし、復元ポイントを作成 
した後に設定した内容は削除されますので、もう一度設定し 
なおしてください。 

スタートアップ修復時には、 USB 3.0対応コネクタ 
または娶竺)は利用できません(搭載モデルのみ)。マウスや 
外付け八ードディスクなどは USB 2.0 対応コネクタ (4 
または;^)に接続してください。コネクタの位置などにつ 
いて詳しくは『準備と基本』の「各部の名称」をご覧ください。 


(TJ13 


再セットアップする 
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再セットアップする 


I 再セツトアップする 
( C ドライブのみ） 


このパソコンのハードディスクに' 
:ある C ドライブの内容をご購入時； 
J の状態に戻します。 ■ 

搴 鲁 


パソコンに慣れていないかたは、 

この方法で再セットアップ 

このパソコンの八ードディスクには、あらかじめ C ドライブと D ドラ 
イブという2つの領域があります。 C ドライブには、 Windows やソ 
フト、「ドキュメント」フォルダなどに保存したファイルなどが入っ 
ています。 D ドライブには、ソフトで作成したデータやバックアッ 
プデータの保存先に D ドライブを指定した場合は、それらのファイ 
ルが入っています。 

「再セットアップする （ C ドライブのみ)」で説明する手順では、 D ド 
ライブの内容を残したまま、 C ドライブだけをご購入時の状態に戻 
します。パソコンの操作に慣れていないかたや八ードディスクを 
フォーマットした経験のないかたは、この方法で再セットアップを 
おこなってください。 

C ドライブの領域を変更して 
再セットアップする場合は、146ページ 

c ドライブの領域を変更して再セットアップする場合は、 「 c ドライ 
ブの領域を変更して再セットアップする」 （ p . 1 46) へ進んでくださ 
し)。その場合、 D ドライブのデータも失われます。パソコンや八一 
ドデイスクの知識を十分にお持ちのかたのみ C ドライブの領域を変 
更してください。 
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八ードディスクに格納されている再セットアップ領域データ （NEC Recovery 
System ) を、 C ドライブに書き込んで再セットアップします。ハードディスクの 
領域の変更はしません。 


ハードディスクの領域- 



八ードディスクにある再セットアップ用データを使って再セットアップ 
• C ドライブや D ドライブなどのノ V —ドディスクの区切り(領域)を J くーテイシヨンと呼びます。 


) 


① 


\im 


ハードディスクの状態をご購入時から変更(パーティションの追加- 
削除、ダイナミックディスクなど）した場合、この方法での再セット 
アップはでぎません。 

この方法で再セットアップをすると、 c ドライブに保存されている 
データはすべて削除されますので、必要なデータは再セットアップ 
の前にバックアップを取っておく必要があります。 

再セットアップは中断しないでください。 

再セットアップ時には、 USB 3.0 対応コネクタまたは^:)は 
利用できません(搭載モデルのみ）。マウスや夕+付け八ードディスク 
などは USB 2.0 対応コネクタ (4 または矣)に接続してくださし、。 
コネクタの位置などについて詳しくは『準備と基本』の「各部の名称」 
をご覧ください。 


再セットアップする 
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再セットアップする 


再セツトアップの流れ 
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再セットアップは次の14項目の作業を連続しておこないます。項目によってはお 
よその作業時間を示していますが、実際にかかる時間はモデルやパソコンの使用 
状況で異なります。 



必要なものを準備する 


2 バックアップを取ったデータを確認する 


インターネットの設定を控える 
ユーザー 名を控える 
巳 IOS (パイオス)の設定を初期値に戻す 
(初期値を変更している場合のみ） 

市販の周辺機器(メモリ、プリンタ、スキャナなど）を取り外す 



: 


ソスナムを再セットノ 7 ップすゐ I 
Windows の設定をする 

Office Personal 2007または Office Personal 2007 with 
PowerPoint 2007を再セットアップする （Office 2007モデノレ 
のみ） 


※再セツトアップ方法によっては1時間30分程度かかることがあります 


10市販の周辺機器(メモリ、プリンタ、スキャナなど)を取り付けて設 
定しなおす 

11市販のソフトをインストールしなおす 
12バックアップを取ったデータを復元する 
13インターネット接続の設定などをやりなおす 
14 Windows やウイルス対策ソフトなどを最新の状態にする 


■ 


もとの状態に戻す 


再セツトアップする 


準備する 




















再セツトアップする 




バックアップは終わつていますか？ 

再セットアップをおこなうと、 C ドライブに保存したデータはすべて失われます。 
バックアップが終わっていない場合、第1章の「バックアップを取る」の「バック 
アップする」 （ P .9) をご覧ください。 

再セットアップを始めたら、途中でやめない！ 

再セットアップは、すべての作業項目を最後まで続けて作業することが必要です。 
途中でやめてしまうと、パソコンが正常に動作しなくなることがあります。 


1 


必要なものを準備する 


ヽ， 




このパソコンの添付品から、次のものを準備してください。 

•「 Microsoft ® Office Personal 2007」 CD - R 〇 M とプ□ダクトキー (Office 
2007モデルのみ） 

Office Personal 2007 with PowerPoint 2007モテ、ノレの場合 、 PowerPoint 
2007のインス I ル CD とプロダクトキーも必要です。 

• 『トラブルの予防と解決』（このマニュアル） 

そのほか、このパソコンをご購入後に自分でインス I -ールしたソフトがある場合、 
そのマニュアルをご覧になり、インス I ルに必要な CD-ROM などを準備してく 
ださい。 


2 


バックアップを取ったデータを確認する 




W 


第1章の「バックアップを取る」の「バックアップする」 （ P .9) でバックアップを取っ 
たデータを、もう_度確認してください。まだノ（ックアップを取っていなかったり、 
バックアップに失敗していたときは、バックアップを取りなおしてください。 
Windows の障害などでバックアップ•ユーティリティが使えないときは、データ 
ファイナルレスキュー (P. 154) を使ってバックアップを取ることができます。 


再セットアップする 
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再セツトアップする 


インターネットの設定を控える 


再セットアップをおこなっても、インターネット接続の設定は自動的には復元さ 
れません。インタ_ネットを利用している場合、プ□バイダの会員証を用意して 
ください。会員証がない場合は、次の項目をメモしてください。 


. ユーザー ID 
• パスワード 
• 電子メールアドレス 
• メールパスワード 


• プライマリ DNS 
• セカンダリ DNS 
. メールサーバー 
. ニュースサーバー 


妻:. 必要に応じて、 LAN の設定を控えてください。 


ユーザー名を控える 


このパソコンをご購入後、はじめて電源を入れておこなったセットアップ作業で 
設定したユーザー名を確認し、次の「ユーザー1」の欄に控えておきます。『準備と 
基本』第2章の 「 Windows をセットアップする」をご覧ください。 「8. Windows の 
設定をする」の作業をおこなうときに、このユーザー名が一致しないとデータが 
復元できなくなってしまいます。 



ユーザー 名 

ユーザー1 (1 人目） 


ユーザー2 (2 人目） 


ユーザー3 (3 人目） 


ユーザー4 (4 人目） 



家族など、このパソコンを複数のユーザーで共有している場合、それ 
らのユーザー名も一緒に控えておくことをおすすめします。 

ユーザー名を控えるときは、「大文字と小文字の区別」に注意してく 
ださい。 

「パックアップ•ユーティリティ」でデータのパックアップを取った 
場合は、パックアツプが完了したときに表示されるパックアツプユー 
ザー名を控えてください。 
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BIOS (ノ (イオス)の設定を初期値に戻す:初期値を変更している場合のみ 


_ w 

BIOS (バイオス)の設定を変更している場合は、 BIOS セットアップユーティリ 
ティを起動して、変更した内容をメモしてから、設定を初期値に戻してください。 
この作業は、 BIOS の設定を変更していない場合は必要ありません。手順について 
詳しくは、第3章の「バソコン起動時のトラブルのとき」の 「 BI 0 S の設定を変更し 
たら、 Windows が起動しない」 （ p .81) をご覧ください。 


參参照） 


BIOS セットアップユーティリティについて 
—「 BIOS (パイオス）セットアップユーティリティ」 

► #「ソフト S ■サボートナピゲータ ー J ►検索番号93220010で検索 


6 


私 


市販の周辺機器(メモリ、プリンタ、スキャナなど)を取り外す 


_ W 

市販の周辺機器をすべて取り外し、『準備と基本』の第1章で取り付けた機器のみ接 
続して いる 状態にしてく ださい。 また、インターネットの通信回線との接続に使つ 
ている ■話回線ケーブルや LAN ケーブルも取り外して ください。 ワイヤレス LAN 
機能を使用して いると きは、ワイヤレススイッチをオフにしてく ださい。 
DVD / CD ドライブやメモリース□ットなど各ドライブにもメディアがセットさ 
れ ていない か確認して ください。 セツトされて いる 場合は、すべて取り出してく 
ださい。 


(C 


外付けの八ードディスクドライブなどを接続したまま再セットアップ 
をおこなうと、八ードディスク内のデータが削除される場合があります。 


再セットアップする 
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再セツトアップする 



システムを再セットアップする 


次の手順で操作してください。 



I ’ 械幸 _ LaVie の場合、次の手順を始める前に必ず AC アダプタを接続して© 
ノ いてください。パッテリだけでは再セットアップできません。 

_再セットアップ時には、 USB 3.0 対応コネクタまたは^:)は 
利用できません(搭載モデルのみ)。マウスや外付けハードディスク 
などは USB 2.0 対応コネクタ(►今 f または舍)に接続してください。 
コネクタの位置などについて詳しくは 『準備と基本』 の「各部の名称」 
をご覧ください。 


1パソコン本体の電源を切る 

通常の操作で電源を切ることができないときは、電源スイッチを4秒以上押 
したままにして電源を切ってください。 


2パソコン本体の電源を入れる 

3 「 NEC 」 の□ゴマークが表示されたら、「ファイルを読み込んでいます…」 
が表示されるまで、 【 F 11】 を何度か押す 

4 「「Windows 7再セットアップ」実行中の注意」が表示されたら、内容を 
確認し、 n 萑認しました」をクリックして0こしてから、 「 ok 」 をクリック 


「Windows 7再セットアップ」実行中の注意 


USB マウスをお使いになる場合は、 

/若 ( USB 2.0 対応=1ネクタ） 

に接続されていることを確認してから、チェックをつけて 
「 OK 」 ボタンをクリックしてください。 

再セットアップ中は、 

/ S ±( USB 3.0 対応 ZI ネクタ） 

は動作しません。_ 

_ I r 確認しました i _ 



通常、再セットアップをする場合は、市販の周辺機器をすべて取 
り外してください。 

「「Windows 7再セットアップ」実行中の注意」の画面が表示されず、バソコ 
ンが通常のように起動してしまったときは、いったん電源を切り、手順2から 
やりなおしてください。 
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5 外付け/\ー ドディスクや us 巳メモリーなどの US 巳機器に/ V ックアップ 
を取りたい場合は、 USB 機器を USB 2.0 対応コネクタ (4 または运〇 
に接続する 

USB 3.0 対応コネクタ ( S & または^:)(搭載モデルのみ)はパッ 
クアップ時には利用できませんので、 USB 機器を接続しないでく 
ださい。 

コネクタの位置などについて詳しくは、『準備と基本』の「各部の 
名称」をご覧ください。 

0 「Windows 7再セットアップ」の画面が表示されたら、「再セットアッ 
プ」をクリック 


f - i 

再セットアップ 

左記のポタン(こマウスボイン$$当て5か、 

キーボードの【 T]U 】キーで•逞択と、それぞれの 
■兑明文が表示されま寸。 

データを退避する 

(データファイナルレスキュ ー> 

左記のポタンをク勿娜か、 

キーポードの【 T3tl 】キーで‘ S 択して、 

【Enter】 キーを押すと、それぞれのI陡(こ道みます。 

終了ボタン物ックすカン S 再起動しま寸。 

データを消去する 

バックアップ時の状憩こ戻す 

<Rox» BackOnTrack 災害リか、■リ） 

システムを復元する 

(Roxio BackOnTVack インスタントリストア〉 

「【争 照す5 マニュアル】一 

LaVie M / LaVie Light 


『2-ザーズマニ1アル J 

VALUESTAR 全モデル / LaVie L / LaVie S 
れラブルの予防と ft? 決』 


※画面はモデルによって異なります。 

ここでバックアップを取りたい場合は「データを退避する（データフアイナ 
ルレスキュー)」を選んでください。 

バックアップが完了したら、再セットアップをおこなう前に、外付け八ード 
ディスクや USB メモリーなどの USB 機器は取り外してください。 

7 32ビット版 Windows 7と64ビット版 Windows 7の選択画面が表示 
されたときは、使用する Windows をクリックして「次へ」をクリック 

32ビット/64ビットセレクト対応モデルは、ここで32ビット版 Windows 7 
と64ビット版 Windows 7のどちらを使うかを選ぶことができます。ご購入 
時の状態に戻したいときは64ビット版 Windows 7を選んでください。 

32ビット/64ビットセレクト対応モデル以外のパソコンではこの画面が表 
示されません。そのまま手順8に進んでください。 


再セットアップする 
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再セットアップする 


錄参照） 

32ビット版 Windows 7について-「32ビット版 Windows 7に再セットアップ 

する （32 ビット/64ビットセレクト対応モデルの場合のみ)」 ( p .160) 

8 「 c ドライブのみ再セットアップ」をクリック 
Q 確認の画面が表示されたら、「はい」をクリック 

(I 「 c ドライブの領域を指定します」の画面が表示されたときは、「戻 

る』をクリックし、手順8からやりなおしてください。 

再セットアップが始まり 、 「Symantec Ghost 」 の画面が表示されます。 

再セットアップが始まったら、画面に指示が表示されるまで、キーボードや 

電源スイッチなどに触れないでください。 

「パソコンを再起動します」の画面が表示されるまで、何も操作しないでく 

ださい。操作画面の M をクリックして画面を終了などすると、再セット 

アップに失敗するばかりでなぐ再セットアップ領域自体が壊れてしまう可 

能性があります。 

( 1*1$:^ DVD / CD ドライブやメモリースロットなどにメディアがセット 

1 されていると、再セットアップが途中で停止してしまうことがあ 

ります。再セットアップが途中で停止したときは、 DVD / CD ドラ 
イブやメモリース□ットを確認し、メディアがセットされていた 
ら取り外してください。 

1〇 r ； (ソコンを再起動します。」の画面が表示されたら、「再起動」をクリック 

(I Tpi * 「パソコンを再起動します」の画面が表示されなかったときは再 
セットアップが正常におこなわれていません。「7.システムを再 
セットアップする」の最初に戻り、操作をやりなおしてください。 

「再起動」をクリックして、パソコンが再起動したら、次の 「8. Windows の設定を 

する」へ進んでください。 
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Windows の設定をする 


1ユーザー名を入力する画面が表示されたら、あらかじめ控えておいた 
ユーザー名を正確に入力し、「次へ」をクリック 

㈣ • ユーザー名は、大文字、小文字の違いに注意して入力してくだ 
^ さぃ。 

• あらかじめ控えたユーザー名以外を入力すると、「パックアッ 
プ•ユーティリティ」、「データフアイナルレスキュー」で取った 
パックアップデータが正しく復元できなくなります。 

2パスワードを設定する画面が表示されたら、何もしないで「次へ」をク 
U ック 

パスワードはここでは、入力しないでください。 Windows のセッ 
トアップ作業が終わってから設定します。 

3 「ライセンス条項をお読みになってください」と表示されたら、「ライセ 
ンス条項に同意します」の □] をクリックして@にし、「次へ」をクリック 

4「コンピューターの保護と Windows の機能の向上が自動的に行われる 
ように設定してください」と表示されたら、「推奨設定を使用します」を 
ク U ック 

5「ワイヤレスネットワークへの接続」と表示された場合は、「スキップ」 
をク I 」ック 

しばらくすると、何度か再起動して、 「 NEC のパソコン設定のご案内」と表 
示されます。 

6 「 NEC のパソコン設定のご案内」が表示されたら、 J3 をクリック 

7 「インターネットエクスプローラーホームページの設定」の画面が表示 
されたら、 BIGLOBE ホームページまたは Yahoo ! JAPAN ホームペー 
ジのいずれかを選択して〇にし、 D をクリック 

セットアップが終わってから、インターネットで最初に表示するホー厶ぺ一 
ジを変更することもできます。 

8 「フィルタリング利用のご案内」の画面が表示されたら、内容を確認し、 

j をク I 」ック 


再セットアップする 
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再セットアップする 


9「ソフ ト & サボートナビゲーターの ご紹介」 の 画面が表示されたら、内容 
を確認し、 CI をクリック 

( 1，逢, LaVie S または VALUESTAR G シリーズ、 LaVie G シリーズの 
^ ミニマムソフトウェアパックをご購入の場合、この画面は表示さ 

れません。手順10へ進んでください。 

パソコンを活用するためのソフトをインストールしたい場合は、画面の説明 
を読んで、必要に応じて「まとめてインストールする」や「ソフトウェアを選 
択してインストールする」の/ _を(爵:_にしてから、 d をクリックしてくだ 
さい。その後は、画面の指示にしたがって操作してください。パソコンを活 
用するためのソフトは、セットアップが終わってからインストールすること 
ちできます。 

1〇「文字/アイコンサイズの設定」の画面が表示されるので、「いいえ」を 
ク I 」ック 

rI ’ fct : 雀 • 文字サイズを拡大する設定をおこなう場合は、「はい」をクリッ 
^ クしてください。その後は画面の説明にしたがって操作してく 

ださい。 

• 「パソらく設定」で設定を変更すると、ソフトにより正しく表示 
されないことがあります。その場合は、『準備と基本』第4章の 
「文字サイズの変更」をご覧になり、設定を変更してください。 


これで再セットアツプでの Windows の設定は完了です。 




Windows の設定が終了したら、セキュリティ対策のため 、 Windows 
のパスワードを設定することをおすすめします。パスワードの設定に 
ついては『準備と基本』第2章の 「 Windows のバスワードを設定する」 
をご覧ください。 


Office 2007モデ J レの場合は、続けて「9•〇 ffice Personal 2007または 
Office Personal 2007 with PowerPoint 2007を再セットアップする」に進 
んでください。 

その他のモデルの場合は 、 H 0.市販の周辺機器(メモリ、プリンタ、スキヤナなど） 
を取り付けて設定しなおす」 （ p . 1 43) へ進んでください。 
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Office Personal 2007または Office Personal 2007 
with PowerPoint 2007を再セットアップする 

(Office 2007モデルのみ） 


ノ , 




舞， 手順の途中で「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、画面の 
表示を見ながら操作してください。 


Office Personal 2007 のインストール 

1 Office Personal 2007のインスI■'ール CD-ROM をセットする 

2 「自動再生」が表示されたら 「SETUP.EXE の実行」をクリック 

「自動再生」が表示されない場合は、「スタート」-「コンピュータ」をクリック 
し、 DVD / CD ドライブのアイコンをダブルクリックして、手順3に進んでく 
ださい。 

3プ□ダクトキーを入力して、「次へ」をクリック 

「プロダクトキー」は、 CD - ROM ケースの裏面に貼ってあるシールに記載さ 
れています。 

4 「マイクロソフトソフトウェアライセンス条項をお読みください」のラ 
イセンス条項にご同意いただければ、「「マイク□ソフトソフトウェア 
ライセンス条項」に同意します」にチェックを付け、「次へ」をクリック 

5 「今すぐインストール」をクリック 

インストールが始まります。 

6正常にインスI-ールされた旨のメッセージが表示されたら「閉じる」を 
クI」ック 

インストール CD - ROM を DVD / CD ドライブから取り出してください。 

PowerPoint 2007 のインストール (Office Personal 
200 フ with PowerPoint 2007 モデルの場合） 

Office Personal 2007のインストールが完了したら 、 PowerPoint 2007のイ 
ンストール CD - ROM を DVD / CD ドライブにセツトし 、 「Office Personal 2007 
のインス I ル」の手順2〜6をおこなってください。 


再セットアップする 
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Office 2007 Service Pack のインストール 

Office Personal 2007のインストール 、 PowerPoint 2007のインストール 
(Office Personal 2007 with PowerPoint 2007モデルの場合)が完了した 
ら、次の手順で Office 2007 Service Pack をインストールします。 

_手順の途中で「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、画面 
の表示を見ながら操作してください。 

• インス I ル完了まで5〜10分程度かかります。インス I ル完了 
のメッセージが表示されるまで、ウィンドウを閉じないでください。 

• インス I ルが完了すると再起動します。ほかのソフトを起動している 
場合、あらかじめすべて終了させてからこの手順を実行してください。 

1「スタート」-「すべてのプ□グラム」-「アクセサリ」-「コマンドプ□ンプ 
卜」を右クリックし、表示されたメニューから「管理者として実行」をク 
IJ ック 

2コマンドプ□ンプト上で 「 C :¥ APSETUP ¥01 2 SP 2¥ qfe 2^7 CT 7 .batJ 
と入力し、 「 Enter 」 を押す 

文字の入力は、英字の才一(0)と数字のゼ □ (6〇の違いに注意してください。 
ここでは、区別しやすくするためにゼロを斜体で表記しています。画面に表 
示される文字の形とは異なります。 

この後は、画面の説明を読んでインストールを開始してください。 

( I インストールが終了したら、必ず Microsoft Update を実行し、最 
新の状態にしてください 。 Microsoft Update について詳しくは、 
「 Windows の更新」(#「ソフト S ■サボートナピゲータ ー J ►検索番 
号91060010で検索)をご覧ください。 

これでインストールは終了です。 

再セットアップ後 、 Office Personal 2007 や PowerPoint 
2007 などを最初に使用するとき 

Outlook 2007や Word 2007 、 PowerPoint 2007などのソフトを最初に1吏 
用するときは、ライセンス認証に関する画面が表示されます。表示された内容を 
よく読んで、画面の指示にしたがって操作を進めてください。 
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市販の周辺機器(メモリ、プリンタ、スキャナなど)を取り付けて設定しなおす 


_ W 

ご利用の周辺機器に添付のマニュアルを準備してから作業してください。 

1パソコンの電源を切る 

2取り外した周辺機器を取り付け、それぞれのセットアップや設定をおこ 
な5 

セットアップや設定の手順、パソコンの電源を入れるタイミングなどについ 
ては、各周辺機器に添付のマニュアルにしたがってください。 
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市販のソフトをインストールしなおす 


な 


W 


パソコンに市販のソフトをインス I ルしていた場合は、それぞれに添付のマ 
ニュアルにしたがってインストールをおこなってください。 


バックアップを取ったデータを復元する 




w 


パックアップを取っておいたデータを復元してください。 

1「パックアップ•ユーティリティ」でパックアップしたデータを復元する 

操作については、第1章の「バックアップを取る」の「データを復元する」 
( P .14) をご覧ください。 

なお、「データフアイナルレスキュ _」（ p . 153) でバックアップしたデータ 
も、「バックアップ•ユーティリティ」で復元することができます。 

2音楽データなどの著作権保護されたデータを復元する 

音楽データなどをノ（ックアップしたソフトなどで復元してください。 


再セットアップする 
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複数のユーザーのデータをバックアップしていた場合は、ユーザー 
ごとにデータを復元する必要があります。「スタート J - 0 -「ユー 
ザーの切り替え」の順にクリックして、ユーザーごとにデータを復元 
してください。このとき、標準ユーザーのデータは管理者ユーザーが 
復元してください。 

複数のユーザーのデータを復元する場合は、復元するユーザーアカ 
ウントがあらかじめ作成されている必要があります。作成していな 
い場合は、控えておいたユーザー名をもとにユーザーアカウントを 
作成してください。 

ユーザー名の変更や再セットアップが原因で、バックアップデータ 
が別のユーザーのものと認識されると、復元時に「ご注意」ウィンド 
ウが表示されます。この場合は、 rs 主意」ウィンドウで「一時的に次 
のフォルダに復元する」を選択して復元をおこない、後で rc : ¥ユー 
ザー名」フォルダから必要なフアイルを取り出して、正しい場所へ適 
用して < ださい。 

「バックアップ•ユーティリティ」について詳しくは、「バックアップ. 
ユーティリティ」（#「ソフト&サポートナビゲーター」►検索番号 
94040221で検索)をご覧ください。 
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インターネット接続の設定などをやりなおす 


鼈 


W 


再セットアップをおこなうと、インターネット接続の設定や、テレビのチヤンネ 
ル設定などの初期設定もやりなおす必要があります。プ□バイダに接続するため 
のユーザー名やパスワ_ドなどは、入会時に決まったものがそのまま使用できま 
す。サインアップ(入会申し込み)をやりなおす必要はありません。 

なお、「バックアップ•ユーティリティ」を使ってインターネット接続の設定をバッ 
クアップしてあった場合は 、 n 2.バックアップを取ったデータを復元する」の操 
作でそれらの設定が復元されます。 

「バックアップ •ユーティリティ」 でインターネット接続の設定のバックアップを 
取っていない場合、『準備と基本』の「第3章インターネットを始める」を参考に 
インターネット接続の設定をおこなってください。 

デジタル八イビジョン TV モデルのテレビの初期設定については、『テレビを楽し 


む本』をご覧ください。ワイヤレス TV デジタル添付モデルの場合は、ワイヤレス 
TV デジタルの初期設定とインターネット接続の設定もおこなってください。 
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、、 


Windows やウイルス対策ソフトなどを最新の状態にする 


_ W 

必要に応じて 、 Windows Update や Microsoft Update 、 その他のソフトのアッ 
プデートをおこなってください。また、ウイルス対策ソフトを最新の状態にして 
ください。 

詳しくは、 Windows のヘルプや、各ソフトのヘルプおよびマニュアルをご覧くだ 
さい。 

これで再セットアップの作業は完了です。 


再セットアップする 
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再セットアップする 


1 C ドライブの領域を変更して 
再セツトアップする 


パソコンに慣れていないかたは、 130 ページへ 

ここで説明する方法で、パソコンの八ードディスクにある c ドライブ 
と □ ドライブの領域を変更して再セットアップするには、八ードディ 
スクの知識が必要です。初心者のかたやパソコンの操作に慣れてい 
ないかたは、「再セットアップする （ C ドライブのみ)」 （ p . 130)をご 
覧になり再セットアップをおこなうことを強くおすすめします。 


このパソコンのハードディスクにある C 
ドライブと D ドライブの領域を変更して 
から、 C ドライブをご購入時の状態に戻 
$ しま9*"。 


C ドライブの領域サイズを変更できます(最低 50 G バイト、1 G バイト単位)。 C ド 
ライブの領域サイズは、最大でも八ードディスク全体のサイズから再セットアッ 
プ用データを除いたサイズになります。 

D ドライブを含め、それまでに八ードディスクに保存されていたデータはすべて 
失われます。 

• この方法で再セットアップをおこなうと、 C ドライブだけでなく 、 D 
ドライブにあるデータも失われます。操作を始める前に、外部のディ 
スクなどに大切なデータのバックアップを取ってください。 

• C ドライブの領域を最大に設定して再セットアップをおこなうと 、 D 
ドライブのない構成になります。 

再セットアップ前に C ドライブと D ドライブで構成されていた八一 
ドディスクは C ドライブのみになります。 

• Windows が起動しないなどの理由で、「データファイナルレスキュー」 
で D ドライブにバックアップデータを作成した場合、一度 C ドライブ 
のみ再セットアップをおこなってから、 DVD - R や CD - R 、 夕+付け八一 
ドディスクなどにバックアップデータを移動してください。 

• 再セットアップ時には、 USB 3.0 対応コネクタまたは菜 ±1) は 
利用できません(搭載モデルのみ）。マウスや夕+付け八ードディスク 
などは USB 2.0 対応コネクタまたは^:)に接続してくださし、。 
コネクタの位置などについて詳しくは『準備と基本』の「各部の名称」 
をご覧ください。 

• 八ードディスクの状態をご購入時から変更(パーティションの追加、 
削除など）した場合、この方法での再セットアップはできません。 

• 再セットアップディスクを使って C ドライブの領域を変更して再 
セットアップすると、ご購入時に NEC Recovery System に入っ 
ていた再セットアップ用データが失われます。 

作成した再セツトアップディスクを紛失•破損しないように、大切に 
保管してください。 
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ご購入時の状態 


-ハードディスクの領域- 

※システム回復のために、 Windows RE 領域として、ハードディスクの 2G パイトを使用してしぼす。 


C ドライブ 

D ドライブ 

NEC Recovery System 




再セットアップ用データ 



•C ドライブや D ドライブなどの八ードディスクの区切り(領域)を、パーテイシヨンと呼びます。 


C ドライブのサイズを変更できる 


再セットアップ後の状態 


-八ードディスクの領域 



•C ドライブや D ドライブなどのハードディスクの区切！3(領域)を、パーテイシヨンと呼びます。 


「再セットアップする」 （ p . i 33) の n .必要なものを準備する」から「7■シ 
ステムを再セツトアップする」の手順1〜7までの操作をおこなう 


「 C ドライブの領域を自由に作成して再セットアップ」をクリック 


「 C ドライブの領域を指定します」の画面が表示されたら、 C ドライブの 
領域の大きさを指定して「実行」をクリック 

以降の操作は、画面の表示内容をよく読みながら進めてください。 


-ボードや 


再セットアップが始まり、再起動を求める画面が表示されます。 

再セットアップが始まったら、画面に指示が表示されるまで、キ_ 

電源スイッチなどに触れないでください。 

「パソコンを再起動します」の画面が表示されるまで、何も操作しないでく 
ださい。操作画面の画 


i をクリックして画面を終了などすると、再セット 
アップに失敗するばかりでなぐ再セットアップ領域自体が壊れてしまう可 
能性があります。 

再セットアップ終了後の、 Windows の設定、周辺機器の再設定、インター 
ネット接続の再設定などについては、 「8. Windows の設定をする」 （ p .139) 
以降の説明を参考にしてください。 


これで、 C ドライブの領域を変更して再セツトアップする作業は完了です。 
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再セットアップする 
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[ 


再セットアップディスクを使って 
再セツトアップする 


再セツトアップディスクを使って 
できることを説明します。 


再セツトアップディスクでできること 



通常、再セットアップは八ードディスク内に準備されている専用のデータでおこ 
ないますが、 )\~ ドディスクの故障などで専用のデータが使用できない場合には、 
あらかじめ作成しておいた再セットアップディスクを使って再セットアップをお 
こないます。 

また、再セツトアップディスクを使って、八ードディスクのデータを消去するこ 
とちできます。 


@参照） 

再セットアップディスクについて—第1章の「再セットアップディスクを作成する」 
(P.39) 

參 C ドライブのみ再セットアップ 

C ドライブの領域のみ再セットアップをおこない、 D ドライブの内容は再セット 
アップをおこなう前の状態のまま残します。「再セットアップする （ C ドライブの 
み)」 （ p . 1 30) で説明している内容と同じです。 

參 C ドライブの領域を自由に作成して再セットアップ 

C ドライブの領域サイズを変更できます(最低 50 G バイト、1 G バイト単位)。 C ド 
ライブの最大の領域サイズは、八ードディスク全体のサイズになります。 

D ドライブを含め、それまでに八ードディスクに保存されていたデータはすべて 
失われます。 


•データファイナルレスキュー 

Windows が起動できない場合にバックアップを取ります。 「Windows を起動で 
きないときにデータのバックアップを取る」 （ P .153) で説明している内容と同じ 
です。 


•八ードディスクをご購入時の状態に戻して再セットアップ 

C ドライブをご購入時の状態に復元して再セットアップをおこないます。再セット 
アップディスクの内容を八ードディスクにコピーして、八ードディスクから再セッ 
トアップできるようにします。そのため、この方法での再セットアップには約2時 
間〜3時間かかります。 C ドライブの領域を自由に作成して再セットアップした後 
で、八ードディスクの領域をご購入時の状態に戻したいときに利用します。 
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この方法で再セットアップすると、それまでのハードディスクの内 
容は C ドライブ、 D ドライブともにすべて失われます。 

再セットアップを始める前に、 DVD - R や CD - R 、 外付けハードディ 
スクなどに大切なデータのパックアップを取ってください。 
Windows が起動しないなどの理由で、「データファイナルレス 
キュー」で D ドライブにパックアップデータを作成した場合、一度 C 
ドライブのみ再セットアップをおこなってから、 DVD - R や CD - R 、 夕+ 
付けハードディスクなどにパックアップデータを移動してください。 
32ビット/64ビットセレクト対応モデルで32ビット版 Windows 
7を選んだときは、この方法での再セットアップができません。 

•八ードディスクのデータ消去 

このパソコンの八ードディスクのデータ消去をおこないます。八ードディスクに 
_度記録されたデータは、 r ごみ箱」から削除したり、フォーマットしても復元で 
きる場合があります。このメニューを選択すると 、 Windows 7標準の八ードディ 
スクのフォーマット機能では消去できない八ードディスク上のデータを消去し、 
復元ツールで復元されにくくします。このパソコンを譲渡や廃棄する場合にご利 
用ください。パソコンの処分について詳しくは、『準備と基本』の付録をご覧くだ 
さい。消去にかかる時間は、ご利用のモデルによって異なります。 

また、八ードディスクのデータ消去方式は次の3つの方式があります。 

• かんたんモード （1 回消去） 

八ードディスク全体を「00」のデータで1回上書きします。 

• しっかりモード (3 回消去） 

米国国防総省 NSA 規格準拠方式により、八ードディスクのデータ消去をおこな 
います。ランダムデータ1、ランダムデータ2、「00」のデータの順に3回書き込 
みをおこないます。3回消去をおこなうことにより、より完全に八ードディスク 
に保存されていたデータを消去できます。ただし、3回書き込みをおこなうため、 
かんたんモードの3倍の時間がかかります。 

• しっかりモードプラス (3 回消去+検証） 

米国国防総省 DoD 規格準拠方式により、八ードディスクのデータ消去をおこな 
います。「00」、 「 FF 」、 「ランダムデータ」の順に3回書き込みをおこない、最後 
に正常にランダムデータが書き込まれているかを検証します。3回消去をおこ 
なうことにより、より完全に八ードディスクに保存されていたデータを消去で 
きます。ただし、3回の書き込みと検証をおこなうため、かんたんモードの4倍 
以上の時間がかかります。 


(Xn3 • 


再セットアップする 
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再セットアップする 


(Xn3 


この方法での八ードディスクのデータ消去は、データの復元が完全 
にできなくなることを保証するものではありません。 

データ消去方式を選択する画面に、データの消去にかかる目安時間 
が表示されます。 


• 八ードディスクのデータを消去する前に、 BIOS の設定を初期値に戻 


してください。手順について詳しくは、第3章の 「 BIOS の設定を変 
更したら、 Windows が起動しない」 （ p _81) をご覧ください。なお、 
BIOS の初期値を変更していないときは、この操作は不要です。 


再セツトアップディスクを使った再セツトアップ手順 



n 場 再セットアップを始めたら、途中でやめたりせず、手順どおり最後まで 
操作してください。やむをえず中断したときは、最初から操作をやりな 
おしてください。 


1作成した再セットアップディスクを用意する 

2「再セットアップする （ C ドライブのみ)」 （ p . 130)を読み、「1.必要なも 
のを準備する」から「6.市販の周辺機器(メモリ、プリンタ、スキヤナな 
ど)を取り外す」までの作業をおこなう 


3パソコン本体の電源を入れる 

4電源ランプが点灯したら、すぐに再セットアップディスク （1 枚目）を 
セツトする 


5 「「Windows 7再セットアップ」実行中の注意」が表示されたら、内容を 
確認し、「確認しました」をクリックして0にしてから、 row をクリック 

㈣ 通常、再セットアップをする場合は、市販の周辺機器をすべて取 
り外してください。 

「「Windows 7再セットアップ」実行中の注意」の画面が表示されず、バソコ 
ンが通常の状態で起動したときは、再セットアップディスクをセットしたま 
ま、パソコンを再起動してください。 


6 外付け/\ー ドディスクや US 巳メモリーなどの US 巳機器に/ V ックアップ 
を取りたい場合は、 USB 機器を USB 2.0 対応コネクタ (4 または幸:) 
に接続する 
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usB 3.0対応コネクタ ( ss ^ r •ま(搭載モデルのみ)はパッ 
クアップ時には利用できませんので、 USB 機器を接続しないでく 
ださい。 

コネクタの位置などについて詳しくは、『準備と基本』の「各部の 
名称」をご覧ください。 

7 「Windows 7再セットアップ」の画面が表示されたら、「再セットアッ 
プ」をクリック 

ディスクを交換するように指示が表示されたら、指示にしたがって再セット 
アップディスクを順番にセットしてください。 

ここでバックアップを取りたい場合は r データを退避する（データファイナ 
ルレスキュー)」を選んでください。 

バックアップが完了したら、再セットアップをおこなう前に、外付け八ード 
ディスクや USB メモリーなどの USB 機器は取り外してください。 

8 目的の再セットアップのポタンをクリック 

g 以降は、画面の指示にしたがって操作する 

「再セットアップ」を選んだ場合は、再セットアップが始まり 、 「Symantec 
Ghost 」 の画面か、再起動を求める画面が表示されます。 

再セットアップが始まったら、画面に指示が表示されるまで、キーボードや 
電源スイッチなどに触れないでください。 

ディスクを交換するように指示が表示されたら、指示にしたがって再セット 
アップディスクを順番にセットしてください。 

ハードディスクのフォーマットまたは再セットアップがおこなわ 
れている間は、画面に指示が表示されないかぎり、ディスクを取 
り出したり、電源スイッチに触れたりしないでください。 

「パソコンを再起動します」の画面が表示されたら、ディスクを取り出し、「再 
起動」をクリックしてください。パソコンが再起動して 「 Windows のセット 
アップ」の画面が表示されます。 


この画面が表示されなかったときは、再セットアップが正常にお 
こなわれていません。最初からやりなおしてください。 









再セットアップする 


10 「8 .Windows の設定をする」 （ P .139) 以降の説明を参考に、 Windows 
の設定、周辺機器の再設定、インターネッ ト 接続の再設定などをする 

「14. Windows やウイルス対策ソフトなどを最新の状態にする」の操作まで 
終わったら、再セツトアップの作業は完了です。 
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Windows を起動できないときにデータの 
バックアップを取る 


Windows が正常に起動しないときでも、 
「データファイナルレスキュー」でデータ 
のパックアップを取ることができます。 


データファイナルレスキューでできること 


通常、データのバックアップは再セットアップをおこなう前に取ります。しかし、 
障害などが原因で Windows を起動できない場合があります。その場合は、「デー 
タファイナルレスキュー」でバックアップを取ってください。 

バックアップ先には、パソコンの八ードディスク内 （ D ドライブ)のほか、外付け 
八ードディスクや USB メモリーを指定することができます。 

また、「データファイナルレスキュー」でバックアップを取ったデータは、「データ 
ファイナルレスキュー」にて復元することができます。データの復元方法につい 
て詳しくは、「データフアイナルレスキューでパックアップしたデータを復元す 
る」 （ P .157) をご覧ください。 


(1• LaVie の場合は操作を始める前に必ず AC アダプタを接続しておい 
てください。 

• データファイナルレスキューでは、インターネット設定のパックアッ 
プを取ることはできません。 

• テレビ番組を録画したデータや音楽データなどの著作権保護され 
たデータは、パックアップを取ることができません。 

バックアップ先に外付け八ードディスク/ USB メモリーを 
指定する場合のご注意 

バックアツプ先に外付け八ードディスク/ USB メモリーを指定する場合、次の 
ことにご注意ください。 


• 外付け八ードディスクは、 USB 接続のもののみ利用できます。 

-データファイナルレスキュー上では、外付けハードディスク/ USB メモリー 
の フォーマッ トはできません。あらかじめ Windows 上で フォーマッ トや空き 
容量を確保しておいてください。 

-複数の外付けノ V — ドディスク/ USB メモリーにデータを分割してのバック 
アップはできません。 

-外付け八ードディスク / USB メモリーの空き容量を超えるサイズのファイル 
はバックアップされません。 

• バックアップ処理中は、外付け八ードディスク / USB メモリーを抜かないで 
ください。また、バックアップ終了後は外付け八ードディスク /USB メモリー 
を必ず抜き、接続したままパソコンを起動しないでください。 















再セットアップする 


外付け八ードディスク/ USB メモリー自体で暗号化/セキュリティ機能を備え 
たもの (0 S 起動前でも認証可能なもの）は、データファイナルレスキュー起動 
前にあらかじめ認証を完了させておく必要があります。 

外付け八ードディスク/ USB メモリーは、 USB 2.0対応コネクタ(“さまたは 
g ) に接続してください。 US 巳 3.0 対応コネクタまたは^:)は利用でき 
ません。 


次のような外付けノ V — ドディスク/ USB メモリーは、バックアップ先として指 
定できません。 

-パソコンへ接続した際に、 0 S 上でパスワード入力や指紋照合などの認証を求 
められるもの。 

-自動暗号化/自動セキュリティ機能が動作するもの。 

- ) ':ソコンに外付けノ V — ドディスク/ USB メモリーをあらかじめ登録すること 
で、次回以降のパスワード入力が省略できるもの。 

※これらの外付けノ V — ドディスク/ USB メモリーを使用した場合でも、「バックアップ先」 
のリストボックスに接続した機器が表示されますが、[空き容量]ボタンをクリックしたと 
きに、空き容量が0バイトと表示され、バックアップすることができません。 


データフアイナルレスキューを使つたノ V ツクアツプ手順 

次の手順で操作してください。 

1パソコン本体の電源を入れる 


NEC の□ゴマークが表示されたら、「ファイルを読み込んでいます…」が 
表示されるまで、 【 F 1 1】を何度か押す 







3 「「Windows 7 再セットアップ」実行中の注意」が表示されたら、内容を 
確認し、 n 萑認しました」をクリックしてたにしてから、 「 ok 」 をクリック 



「「Windows 7再セットアップ」実行中の注意」の画面が表示されず、バソコ 
ンが通常のように起動してしまったり、ほかのエラーを示す画面が表示され 
たときは、いったん電源を切り、手順1からやりなおしてください。 

4 外付け/ V — ドディスクや US 巳メモリーなどの US 巳機器に/ ( ックアップ 
を取りたい場合は、 USB 機器を USB 2.0 対応コネクタ (4 または幸：) 
に接続する 

USB 3.0 対応コネクタ ( ss ^ r または^:)(搭載モデルのみ)はパッ 
クアップ時には利用できませんので、 USB 機器を接続しないでく 
ださい。 

コネクタの位置などについて詳しくは、『準備と基本』の「各部の 
名称」をご覧ください。 

5 「Windows 7再セットアップ」の画面が表示されたら、「データを退避 
する（データファイナルレスキュー)」をクリック 


再セットアップする 
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再セットアップする 


fi 「データファイナルレスキュー」の画面が表示されたら、パックアップし 
たい「パックアップタイトル」に0が付いていることを確認して、「次 
へ」をクリック 

バックアップしたい「パックアップタイトル」が厂のときは、クリックして 
P を付けてください。 

(I パックアップが取れるのは、この画面で0が付いているデータだ 

けです。この画面で、「追加」をクリックすると、ほかのデータを 
登録できます。 

7 「ユーザーとパックアップ先の指定」が表示されたら、パックアップする 
ユーザーを選び、どこにノ（ックアップを取るかを選んで「次へ」をクリック 

8パックアップする内容を確認して「実行」をクリック 

バックアップが始まります。完了までにしばらく時間がかかります。 

f ノ 輕_ • 標準の状態では、パソコンのハードディスク内にある D ドライ 
I ブという場所にデータの控えが作成されるようになっていま 

す。再セットアップの際に C ドライブの領域を変更する場合に 
は、 D ドライブのデータも消えてしまうため、外付けハードディ 
スクや USB メモリーにデータのパックアップを取る必要があ 
ります。パックアップ先を変更するには、「ユーザーとパック 
アップ先の指定」の画面でノ（ックアップ先の場所を指定します。 
• 自動暗号化機能などを搭載した外付け八ードディスク / USB 
メモリーは、「パックアップ先」のリストポックスに接続してい 
る機器が表示されても、[空き容量]ポタンをクリックしたとき 
に、空き容量が0パイトと表示され、パックアップすることが 
できません。 

Q 「パックアップの完了」と表示されたら、パックアップユーザー名を控え 
てから「完了」をクリック 

1〇 「データファイナルレスキューが終了しました。」と表示されたら、「戻 
る」をク ij ック 

11複数の ユーザーを 設定している場合は、すべての ユーザーの パックアッ 
プが終わるまで手順5〜10 を 繰り返す 

外付けノ V - ドディスクや US 巳メモリーなどの US 巳機器にノ（ックアップをし 
た場合は、 USB 機器は取り外してください。 

「Windows 7再セツトアップ」の最初の画面に戻ります。「再セツトアップ」 
をクリックして再セツトアップをおこなつてください。 


156 


■ 









アップをおこなうと、 D ドライブに作成したバックアップデー 
夕が消去されてしまう可能性があります。 

C ドライブのみ再セットアップする手順について詳しくは、「再 
セットアップする （ C ドライブのみ)」 （ p . 1 30) をご覧ください。 


データファイナルレスキューでバックアップしたデータを復元する 

「データファイナルレスキュー」でバックアップしたデータは、以下の手順で復元 
できます。ここでは、例として、パソコンの D ドライブにバックアップを取った場 
合について説明しています。 

r I 、由:場 -手 I 噴の途中で「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、画面 
^ の表示を見ながら操作してください。 

• 外付けバードディスクなどにパックアップを取った場合は、「(外付 
けハードディスクのドライブ） ¥ BackupRangerJ フォルダに復元 
するためのプログラムが作られます。外付けハードディスクをパソ 
コンに接続した後、プログラムを実行してください。このプ□グラム 
は 、 Windows 7 、 Windows Vista 以外の OS では動作しません。 

1「スタート」-「すべてのプ□グラム」-「アクセサリ」-「ファイル名を指定 
して実行」をクリック 

2 名前に 「 D :¥ BackupRanger ¥ BackupUtMini . exe 」 と入力し、 「 OK 」 
をク! J ック 

3 「免責事項と注意事項の確認」画面が表示されたら、内容を確認し、「同 
意する」をクリックして，にして「次へ」をクリック 


再セットアップする 
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再セットアップする 


4 「パックアップファイル」から、復元したいパックアップファイルを選択 
して「次へ」をクリック 



「バックアップファイル」には、データファイナルレスキューでバックアッ 
プを取ったバックアップデータが表示されます。 

5 復元したい「パックアップタイトル」に0が付いていることを確認して、 
「次へ」をクリック 



復元したい「バックアップタイトル」が□のときは、クリックして g ] を付け 
てください。 

• 特定のファイルを復元したい場合は、「パックアップタイトル」 
をクリックした後、下に表示されるフォルダとファイルの一覧 
の中から、復元したいファイルに;2を付けてください。 

• 一度に複数のパックアップタイトルやファイルを復元すること 
ちできます。 
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6 「復元の開始」画面で「はい」をクリック 

データの復元が始ま〇ます。完了までにしばらく時間がかかります。 

( ■ノ^, • データファイナルレスキューでパックアップを取ったユーザー 
と、復元をおこなうユーザーが異なる場合、注意画面が表示さ 
れます。パックアップ時と同じ場所へ復元してもよい場合には、 
「パックアップ時と同じ場所へ復元する」を選択してください。 

• 標準ユーザーのパックアップデータを復元するときには、「パッ 
クアップ時と同じ場所へ復元する」を選択してください。 

7 「復元の完了」と表示されたら「完了」をクリック 

「復元結果の表示」をクリックすると、復元されたファイルの一覧を確認す 
ることができます。 

これで、データファイナルレスキューで作成したノ（ックアップデータによる復元 
は完了です。 


再セットアップする 
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/ ,再セットアップする 

132ビット版 Windows 7に再セットアップする 
■ (32 ビット/64ビットセレクト対応モデルの駘のみ） 

#■■■■■■■■■■■% 

* 再セットアップで、 32 \ 
ビット版 Windows こ 
7 に変更する手順を ■ 
説明します。 ■ 

參辜 


32 ビット版 Windows 7 について 


32ビット/64ビットセレクト対応モデルでは、再セットアップをするときに32 
ビット版 Windows 7(ご購入時)と64ビット版 Windows 7のいずれかを選択す 

ることができます。 

32ビット版 Windows 7を使用するためには、再セットアップをおこなう必要が 

あります。 

( ! 32 ビット版 Windows 7 に再セットアップした後、 64 ビット版 

^ Windows 7 に戻す場合は、もう一度再セットアップをおこなってくだ 

さい 0 

32 ビッ [ 

、版 Windows 7 にする場合のご注意 

1 


32 ビット版 Windows 7をご使用になる場合は、次のことに注意してください。 

-接続している市販の機器のドライバを32ビット版 Windows 7のものにインス 
卜ールしなおす必要があります。 


そのため32ビット版 Windows 7のドライバが提供されていない機器は動作し 
ません。各機器のドライバについて詳しくは各機器のメーカにお問い合わせく 
ださい。 

32ビット版 Windows 7をご使用の場合も最大メモリ容量までメモリを搭載可 
能ですが、32ビット版 Windows 7で利用できるメモリは最大 4 G バイトとな 
ります。また、装置構成によって実際にご利用可能なメモリ容量は異なります。 
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データをバックアップする 


このパソコンを32ビット版 Windows 7に再セットアップする場合、また、32 
ビット版 Windows 7から64ビット版 Windows 7に再セットアップする場合 
は、必ず事前にデータのバックアップを取ってください。 


參参照） 


バックアップについて-第1章の「大切なデータの控えを取っておく（バックアップの 
種類と方法)」 （ P .5) 


32ビット版 Windows 7に再セツトアップする 


ここでは、 C ドライブのみをハードディスク内の再セットアップ用データで32 
ビット版 Windows 7に再セツトアップする手順を説明します。 


@参考） 


C ドライブの領域を変更して再セットアップする場合や、再セッ 
トアップディスクを使って再セットアップするときに 32 ビット版 
Windows 7 にすることもできます。その場合は、画面の説明をよく 
読みながら操作をおこなってください 

再セットアップ時には、 USB 3.0 対応コネクタまたは^:)は 
利用できません(搭載モデルのみ)。マウスは USB 2.0 対応コネクタ （ 
4または #) に接続してください。コネクタの位置などについて 
詳しくは『準備と基本』の「各部の名称」をご覧ください。 


1「再セットアップする」 （P. 133) の「1.必要なものを準備する」から「7 .シ 
ステムを再セットアップする」の手順1〜6までの操作をおこなう 

2 「Windows (R) 7 Home Premium 32ビット正規版（日本語版)」を 
クリックして®にする 

3 「次へ」をク u ック 

4 「c ドライブのみ再セットアップ」をクリック 

この後の操作は、「7.システムを再セットアップする」の手順 9( p . l 38) 以 
降を読んで、おこなってください。 

これで、32ピット版 Windows 7へ再セットアップする作業は完了です。 


再セットアップする 
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サービス & サボー トのご案内 


ここでは、 NEC の提供するサービス&サポートについて紹介しています。 

パソコンに関する各種情報を提供するホームページ n 21 ware . com 」 や、サポー 
卜窓口などを活用して、快適なノ（ソコンライフを送りましよう。 


NEC パーソナル商品総合情報サイト「121 ware . com 」. 164 

NEC のサボート窓口に電話する . 165 

修理を申し込む . 170 

訪問サポート(パソコン全国出張サービス） . 172 

データや個人情報を守るサービス(バックアップなど） . 173 

延長保証サービス . 174 

ソフトのサボート窓口一覧 . 176 




















サービス & サボー トのご案内 


『NEC 

L 「12 


パーソナル 商品総合情報サイト 
lware.com 」 


パソコンに関する各種情報は、 NEC の 
「121 ware . com 」 で見ることができます 0 


NEC の「121 ware . com 」( http :// l 21 ware . com /) は、あなたのパソコンライ 
フに合わせたサービスをご提供するホームページです。 
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NEC がおすすめする Windows 7. 

► -g | 文宇サィズ***する BS 因 


① 製品情報 

NEC の最新パソコンの商品情報はもちろん、周辺機器やソフトウェア、パーソナ 
ルファクシミリなどもご紹介しています。商品の特長やスペックから、商品のイ 
メージが伝わるフォトギャラリー、 NEC のパソコンだからできる楽しみ方や、安 
心機能のご紹介まで、ノ':ソコンご購入の際に役立つ情報が満載です。 

② お楽しみ 

パソコンライフをもっと豊かに楽しんでいただくための情報をご提供していま 
す。パソコン操作のヒントや、活用情報、トラブル予防のためのお役立ち情報など、 
パソコンライフに役立つ情報をお届けします。 


③ サービス&サ ポー ト 

快適なパソコンライフを送るための、さまざまなサービス&サボート情報をご提 
供しています。お使いのパソコンに関する各種情報や使い方の情報が欲しいとき、 
トラブル予防•解決方法を知りたいときなどにご活用ください(新しい情報も随時 
追加します)。 

④ マイページ 

マイページはお客様の専用ページです。お客様のパソコンに合った、サボートプ 
□グラムや Q & A などのサボート情報や、キャンペーン情報などのお得な情報をご 
提供しています。 

魯参照） 

H 21 ware . com 」 について—第2章の 「 NEC の Web サボート （1 21 ware . com ) で卜 

ラブルの事例を探す」 （ P .50) 
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NEC のサホート忿口(し電目舌する/ .• 

- . 修理受付や使い方相談： 

\ などの窓□です。 • 


電話相談サービス 

NEC 121 ( ワントゥワン）コンタクトセンターでは、修理の受付、不要になった 
パソコンの回収、その他のお問い合わせを無料で受け付けています。 

121コンタクトセンター 
IP 01 20-9 フフ-121 

携帯電話や PHS 、 もしくは IP 電話など、フリーコールをご利用いただけないお客 
様は 03-6670-6000 ( 通話料お客様負担)へ 
※電話番号をよくお確かめの上おかけください。 

※システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。 
※記載された価格•サービス内容などは予告なしに変更することがあります。最新の情報 
については、 NEC パーソナル商品総合情報サイト「121 ware.com」（http://l 21 ware. 
com /1 21 cc/) をご覧ください。 

參修理受付 

受付時間： 7:00〜23:00 (年中無休） 

參購入相談 

新しいパソコンや周辺機器のご購入についてご相談いただけます。 

受付時間： 9:00〜17:00(年中無休） 

參回収•リサイクル窓口 

不要になった NEC 製パソコンのお取引に関する問い合わせ窓口です。 

受付時間： 9:00〜 17:00( 土•日•祝日、および弊社休業日を除く） 

參 FAX サービス 

各種技術/セキュリティ情報などを、 FAX で情報 BOX 番号を入力することで入手 
できるサービスです。 

24時間受付(年中無休） 
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サービス & サボー トのご案内 


121コンタクトセンター使い方相談サービス 

121コンタクトセンター 
IP 01 20-9 フ 7-1 21 

年中無休9:〇〇〜19:00 
携帯電話や PHS 、 もしくは IP 電話など、フリーコールをご利用いただけないお客 
様は 03-6670-6000( 通話料お客様負担)へ 
※電話番号をよくお確かめの上おかけください。 

※システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。 
※記載された価格•サービス内容などは予告なしに変更することがあります。最新の情報 
については、 NEC パーソナル商品総合情報サイト「121 ware . com 」（ http :// 121 ware . 
com /1 21 cc /) をご覧ください。 

バソコンを購入して1年以内は無料 

保有商品を登録すると無料で「使い方相談」をご利用いただけます。購入後1年以内 
であっても、お客様情報の事前登録(保有商品の登録含む)が必要です。お客様情報の 
事前登録をされていない場合は 、 NEC PC プレミアムセンターにて有料で対応いた 
します。 


バソコンを購入して2年目以降は有料 

2,00◦円/1インシデント(税込)で「使い方相談」をご利用いただけます。お問い合わ 
せの際は、クレジットカードが必要です。なお、デビットカード機能が付加されたク 
レジットカードはご利用になれません。 


※インシデントについて 

お問い合わせいただいた内容を最小単位に分解し、その単位に対して回答の提示を完了 
したものを1インシデントとします。お問い合わせが1回であっても、複数の回答提示に 
なった場合は回答数分の料金がかかります。 

•クレジットカードを利用しない場合 

ダィヤル Q 2 0990 -612-1 21 ( 315円/3分） 

通話料お客様負担、年中無休9:00〜17:00 

※事前に NTT 東日本/ NTT 西日本(電話番号1 16) でダイヤル Q 2 パスワードの取得が必要 
です。なお、パスワードのお申し込みは満18歳以上の NTT 加入電話等のご契約者様に限 
られます。また、ご利用料金は、 NTT 東日本または NTT 西日本から月々の「電話料金等請 
求書」または「領収書•口座振替のお知らせ」等に含めて請求されます。 
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け i 虐 • パソコン本体以外の商品 / NEC Refreshed PC (再生パソコン)の 
」 「使い方相談」の無料期間は、各商品の保証書に記載の保証期間とな 

ります。 

• インターネットで都合のよい日時をご指定いただき、121コンタクト 
センターからお電話を差し上げる「電話サボート予約サービス」 
( http :// 121 ware . com / support / reserve - tel /) もご利用いただ 
けます。 

電話サボート予約サービス 

お客様のご都合のよい日時をインターネットで予約いただく事で、ご指定の日時に 
121コンタクトセンターからお電話を差し上げるサービスです。予約状況により、 
お客様のご都合のよい日時に予約できない場合があります。 

詳しくは、 http :// l 21 ware . com / support / reserve - tel /をご覧ください。 

■ J モートサポート 

お客様のパソコンとサボートスタッフのパソコンをインターネットを使って接続し、 
お客様のパソコンの画面を一緒に確認しながら、トラブルを解決したり使い方をご 
案内するサービスです。ご利用には、電話サボート予約サービスでの予約が必要です。 
詳しくは、 http :// l 21 ware . com / navigate / support / premium / remote - support / 
をご覧ください。 


NEC PC プレミアムセンターのサービス 

V -1-- 

NEC PC プレミアム電話相談サービス 

「NEC PC プレミアム」とは、「使し汸相談」と比べて"より幅広し塒間帯”で、他社 
製ソフトウェアや周辺機器など"より幅広い範囲”のご相談をお受けするサボート 
サービスです。「デジタルカメラとパソコンの接続方法がわからない」、「電車の乗 
り換え案内をインターネットで調べたい」といった、パソコンの活用に関しても 
ご相談いただけます。 

•問い合わせ先 

H 01 20-91 1-160 
年中無休9: 〇〇〜22:00 

携帯電話や PHS 、 もしくは IP ■話など、フリ_コ_ルをご利用いただけないお客 
様は 03-6670- 620。（通話料お客様負担）へ 



サ—ビス&サボ—卜の cr 案内| 


■ 


167 

















サービス & サボー トのご案内 


•相談内容 

- NEC 製パソコンの使い方 
- NEC 製周辺機器 • NEC 製ソフトの使い方 

-他社製周辺機器•他社製ソフトの使い方に関する問題解決のご支援 
※ NEC 製 PC にてご利用いただいている場合のみ 
※問題解決を保証するものではありません 

• パソコンの活用に関するもの 
※問題解決を保証するものではありません 

必要に応じて、リモートサボートを使用して、画面共有/代行操作をおこないます。 

•料金 

3,000円/ I インシデント（税込） 

※インシデントについて 

お問い合わせいただいた内容を最小単位に分解し、その単位に対して回答の提示を完了 
したものを1インシデントとします。お問い合わせが1回であっても、複数の回答提示に 
なった場合は回答数分の料金がかかります。 

※問い合わせの最初に、クレジットカード番号と有効期限の入力が必要です。 

※デビットカード機能が付加されたクレジットカードはご利用になれません。 

( T tM 電話相談サービスチケットを事前に購入して、ご相談いただくサービス 
もご提供しています。詳しくは、 http://l 21 ware.com/premcc/ を 
ご覧ください。 

電話サボートを上手に使うコツ 

1事前に質問内容を整理する 

このパソコンには「修理チェックシート」が付いています。 

パソコンの機種やトラブルの内容、直前に何をしていたか、などを「修理 
チェックシー ト」に書き留めておくと、技術スタッフとスムーズにやりとり 
でき■ます。 

紛失した場合は巻末のものを使ってください。 

〇 • 「修理チェックシ — 卜」は、 121ware サイト （ http://121 ware. 

com/support/repair/ -►サービスのご案内 —3 .修理を申し込む） 
や、 FAX サービスでも入手できます。 

• 修理約款をご一読ください。修理約款は修理チェックシートの末尾 
に記載されています。 
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2 パソコンのそばから電話する 

' 技術スタッフが電話で誘導して操作してもらうことが多いので、できれば、 
パソコンを操作できる場所から電話してください。 

3 マニュアルを手元に置く 

このパソコンや周辺機器、ソフトなどのマニュアル(取扱説明書)を手元に集 
めてから電話していただくと、技術スタッフとのやりとりに役立ちます。 


気持ちよくやりとりするために 

參落ち着いて受け答えする 

最初にお名前や n 21 ware お客様登録番号」、電話番号、使用機種などをお聞 
きします。その後で、問い合わせをお聞きします。落ち着いて順番にお話しくだ 
さい。 

•自分の7 C ソコン習熟度を伝える 

技術スタッフがサボートするのにとても参考になります。パソコンを始めたば 
かり、3年くらいの経験がある、会社で伝票入力ならやったことがある、など、 
はじめに伝えていただくと時間を節約できます。 

參トラプルの説明は根気よく、正確に 

「修理チェックシート」に書き込んだ内容を読み上げてください。 

參原因を決めつけたり、故障と決めつけすに技術スタッフの話を聞く 

故障だと思っていても、ちょっとした操作の間違いであることが意外に多いも 
のです。落ち着いて技術スタッフの指示にしたがってください。 
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サービス & サボー トのご案内 


[修理を申し込む 



/どうしてもトラブルが解決しないとき\ 
\ は、修理を申し込みましよう。 : 


121 ware . com でチェックする 

パソコンの状態を確認する 

マニュアルやホー厶ページで調べてもトラブルが解決しないときは、修理を申し 
込む前に、「トラブル•故障診断ナビ」 (http://l 21 ware.com/support/repair/) 
でノてソコンの状態を確認しましょう。 

「トラブル内容の選択」からパソコンの症状を選び、表示された問診に答えること 
で、パソコンのトラブルの原因を探ります。もし故障と診断されたときは、表示さ 
れた「問診結果コード」を控えて、そのまま修理をお申し込みください。 

※修理お申し込みの際には、修理約款をお読みください。 

修理を申し込む 

參ご購入後、2年目以降のかた 

ホームページから修理をお申し込みください。ホームページで修理を申し込むと、 
修理価格が2,000円割引となります。 

r トラブル•故障診断ナビ」で問診後、そのまま修理をお申し込みください。 

「NEC あんしんサービス便」がご利用いただけます。 

參ご購入後、1年未満のかた 

121コンタクトセンターへ修理をお申し込みください。 

ご指定の日時に121コンタクトセンターからお電話を差し上げる「電話サボート 
予約サービス」もご用意しています。ホームページの「電話サボート予約」をクリッ 
クして、ご希望の日時をご指定ください。 
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インターネットが使えないときは 


D 


巻末の「修理チェックシート」に必要事項を記入後、121コンタクトセンターの 
修理受付 (P. 165) にお電話ください。修理が必要となったときは、そのまま修理 
をお申し込みください。 「 NEC あんしんサービス便」がご利用いただけます。 
パソコン引渡しまでに、データのバックアップや周辺機器の取り外しなど、引渡 
しの 準備をお願いいたします。 




修理約款をご一読ください。修理約款は修理チェックシートの末尾に 
記載されています。 


宅配便引取修理 NEC あんしんサービス便 




玄関先でパソコンをお預かりし、約1週間でお届けします。梱包作業も配送担当者 
がおこなうサ_ビスです(送料無料_梱包料無料)。 NE 0サ_ビスセンターで集中 
修理をおこなっているから安心です。 


① 


■^1 


修理の内容によっては1週間以上の日数を要する場合があります。 
修理代金は、お届け時に代金引換でお支払い願います(一部離島を 
除く ）。 

必ず修理約款にご同意の上、修理をお申し込みください。 

ケーブルの取り外しや設置、故障品の玄関までの移動は、お客様ご自 
身でおこなっていただきます(ただし、当社指定の32型以上のディ 
スプレイー体型大型パソコンの移動のみ宅配業者がおこないます)。 
故障交換した部品はお返ししません。 


パソコンやデジタルカメラのデータを誤って消去してしまったり、八ードディスクが破損してし 
まっても、まだ諦めないでください。 A 0 S テクノロジーズ株式会社との提携による「データ復旧サ_ 
ビス」（有料)をご活用ください。 

http :// l 21 ware . com / navigate / support / restoration / 
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サービス & サボー トのご案内 


訪問 サボー ト 

(パソコン全国出張サービス) 


/トラブル発生時に、お電話' 
« —本で専門スタッフがご自 ■ 
\ 宅までお伺いします。 : 


パソコン全国出張サービス 

參お申し込み 



^0120-993-121 
年中無休1〇:〇〇〜20:00 


•サポ ー トメニュ ー について 

①パソコンの初期設定、周辺機器の接続設定の場合 

各種サボートメニュー料金+訪問基本料金5,500円(税込) 
•サボートメニュー 


インターネット接続設定 

5,000円(税込） 

周辺機器設定 

3,300円(税込） 

これで安心！無線 LAN 初めてコース 

15,000円(税込） 


このほかにもさまざまなサボートメニューをご用意しております。 
詳しくは、以下のホームページまたは電話にてご確認をお願いします。 
http :// l 21 ware . com / support / zenkoku / 


②トラブル診断の場合 

8,400円(訪問基本料金を含む） 

トラブル発生時、■話窓口ではうまく説明できない、とにかく訪問してみてほ 
しいという場合に、サボートスタッフがお伺いして、トラブル原因の究明と簡 
単な修正作業までをおこないます。 

※パソコンの症状により、別途追加メニューが必要な場合がございます。 

rr mmm • 出張のみのサボートです。 

• —部地域、離島におきましては、別途料金が発生する場合がござい 
ます。 

• サボート内容によっては、特別技術料を加算させていただく場合が 
あります。 

• 「バソコン全国出張サービス」は、 NEC パーソナルプロダクツ(株)が 
キューアンドエー(株)に委託して実施しているサボートサービスです。 

• 記載内容は201◦年2月現在のものです。サービス内容などは予告な 
しに変更することがあります。 

• 本出張サボートには八ードウエア修理は含まれません。 
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〃ータや個人情報を守るサービス(ノ（ックアツプなど) 


データ保護•漏えい対策サービス 


パソコンに入っている、お客様の大切なデータや個人情報などのノ（ックアップや 
セキュリティ対策など、データ保護に役立つサービスを用意しています。 

月額料金制ですので、サービスが不要になった場合は、月次で解約できます(毎月 
20日までに解約申し込みで、当該月末解約)。ご利用開始月の利用料金は無料で 
す(同ーサービスの2度目以降の利用の場合を除く）。 

參サービスー 覧 


商品 

月額料金 
(税込） 

内容 

オンライン自動バックアップ 

525円 

面倒なノ（ツクアツプを自動でおこ 

ないます。 

データ復旧サービス月額版 
※単品メニューなし。 

「オンライン自動バックアップ」 
サービスのオプシヨンサービス 


万一のデータ消失時にも、安価にデー 
夕復旧サービスを受けられます。 

遠隔データ消去サービス 

315円 

パソコンが盗まれてしまったとき 

の情報漏えい対策です。 

マカフィー•サイトアドバイザプラス 

210円 

危険な Web サイトからパソコンを 
守りましょう。 

マカフィー•セキュリティスイ_卜 

(セキュリティ対策ソフト） 

525円 
(3 ューザー） 

インターネツトやメールを安全に 
おこなうには、セキュリティ対策ソ 
フトが必要です。 


いくつかのサービスを組み合わせたお得なセツトもご用意しております。 

サービスの詳しい内容や最新情報、お申し込みについては、こちらをご覧ください。 

http:// 121 ware.com/support/monthly/ 

※掲載内容は2010年2月現在のものです。掲載されたサービス内容、価格などは予告なし 
に変更することがあります。 
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サービス & サボー トのご案内 


延長保証サービス ， .. 

-,メーカー保証の期間を3年間に • 

■ 延長できます。 ■ 


PC 3 年間メーカー保証サービスパック(有料） 

通常のメーカー保証(無料)は、修理料金•集配料金ともに1年間です。購入したら 
万一に備えて、メーカー保証の期間を3年間に延長しましょう。 

メーカー保証の範囲内の故障&であれば、何度でも引取修理します。引取の際は、 
指定業者がパソコンの捆包作業もおこないます。送料、梱包箱も無料です。修理受 
付は121コンタクトセンターへご連絡ください。 

※正常なご使用状態のもとでバソコンが故障した場合が対象です。天災や取扱いの不注意 
による破損•損傷は含みません。使用条件によっては、別途費用が発生します。 

延長保証サービスの購入•お問い合わせ 

申し込み期間は、パソコンお買い上げから1年未満です。延長サービスの申し込み 
には、お客様登録と、パソコンに同梱されている保証書 35 が必要となります。 

※「お買い上げ日」「販売店印」が空欄の場合、「パソコンのご購入日が確認できる書類のコ 
ピ_(購入店の領収書 、 NEC Direct の納品書等)」が必要です。 

※保証書はなくさないように大事に保管してくださし、。 

NEC Direct 

http :// www . necdirect . jp / service / warranty / 

NEC Direct コールセンター 
IP 01 20-944-500 

受付時間： 9:00〜18:00 

携帯電話 ， PHS 、 もしくは IP 電話など、フリーコールをご利用いただけないお客 
様は 03-6670-6670( 通話料お客様負担)へ 

※ゴールデンウィーク•年末年始または 、 NEC Direct 指定休日は休業させていただきます 
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•サービス利用にあたってのこ'注意 

-ご購入前にお手持ちのパソコンが対象機種となっているか、ご確認ください。 

NEC Refreshed PC (再生パソコン）は、対象となりません。 

-パソコンに同梱する「パーソナルコンピュータ保証書」記載の購入日 
(VALUESTAR G / LaVie G シリーズの場合は、「納品書」記載の納入日）より1年 
未満での注文成立が条件です。 

• サービスパックのご購入者とご利用者が異なる場合、またはサービスパックを 
オプション購入(対象パソコンと別途購入)する場合は、サービスパック到着後 
30日以内に登録申し込み&をおこなう必要があります。本登録申し込みがない 
場合や、延長保証書をなくされたかたは、サービスを受けられません。 

※登録申込書、パーソナルコンビュータ保証書(コピ ー)( 「お買い上げ日」「販売店印」が 
空欄の場合には、対象パソコンの購入日が確認できる書類のコピー（購入店の領収書、 
NEC Direct で購入された場合は納品書)の2点または3点を登録センターに郵送 

• 正常な状態のパソコンにのみ加入できます。故障した後からでは加入できません。 


r 


パソコンに保存してあったデータを喪失された場合、復旧にかかる費用の一部を補償する「データ復 
旧安心サービスパック」もあります。申し込み期間は、パソコンお買い上げ日から90日以内です。 
詳しくは http :// www . necdirect . jp / service / data / をご覧く ださい 0 
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サービス&サボー トのご案内 

1ソフトのサ 


ft 一 卜窓口一覧 


次のソフトの製造元各社のサボート窓口については、「ソフトのサボート窓口一覧」 （# 「ソフト&サボート 
ナピゲーター」►検索番号92145010で検索)を、また NEC のパソコンやソフトウェア、周辺機器につい 
ては、 「 NEC のサービス&サボート」 (# 「ソフト&サボートナビゲーター」►検索番号92140010で検 
索)をご覧ください。 


ソフト名 

• 100 万人のための囲碁 

• 100 万人のための 3D 麻雀 

• 100 万人のための金沢将棋レベル 100 

• ウイルスパスター ™ 2010 
• 駅すぱあと (Windows) 

• かざして転送 [ 画像 ] for PCI 11 NBG 
• かざして転送 [ テキスト ] for PCI 11 NBG 
• かんたん登録 2 for NEC PCI11NBG 
• シンプルログオン for NEC PCI11NBG 

. 時事通信社 • 医学•健康コンテンツ • 家庭の医学 • 血液サラサラ健康事典 
• スクリーンセーパーロック 2 for NEC PCI 11 NBG 
• 大富蒙 Plus5 
• デ辞蔵 PC 

• デジタル全国地図いつも NAVI 
• 乗換案内 for NEC 

• ノ\°ーソナ J レシエ J レター for NEC PCI 11 NBG 
• ファイナルパソコン引越し 3.0 ™ PRO 
_ 筆ぐるめ Ver.17 

• マカフィー®インターネットセキュリティベーシックエディション 
• らくらく無線スタート ® EX 

• Adobe® Flash® Player 

• Adobe® Reader® 

• BIGLOBE ツールパー 

• Corel® Digital Studio™ for NEC 

• Corel® Paint it!™ touch 

• Corel® Paint Shop Pro® Photo X2 

• Corel® WinDVD® 

• Corel® WinDVD® AVC 

• Corel® WinDVD® BD 

• Dig 旧 00 k® Browser for NEC 

• Edy Viewer 

• FeliCa ブラウザエクステンション 

• FeliCa ポートソフトウェア 

• FeliCa ランチヤー 

• G-GUIDE® for Windows 

• i- フィルター ® 5.0 

• JWord プラグイン 

• Media Traveler 1 .5 

• NFRMPCViewer 

• Office Personal 2007 (Office 2007 モデノレ） 

Word 2007 (Office 2007 モデ Jb) 

Excel 2007 (Office 2007 モデノレ） 

Outlook 2007(Office 2007 モデノレ） 

PowerPoint 2007 (Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 
モデル） 

Office ナビ 2007 (Office 2007 モデ J レ） 

• Roxio 巳 ackOnTrack LE 

• Roxio Creator LJ 

• SFCard Viewer2 

• Windows Live™ Messenger 

• Windows Live™ Writer 

• Windows Live™ フォトギヤラリー 

• Windows Live™ ムービー メーカー 

• Windows Live™ メール 

• Yahoo! ツールバー 


■ ここに記載されていないソフトについては、 121 ware.com の「サービス&サポート」の「パソコン添付 
アプリケーシヨンの問い合わせ窓口一覧」をご確認ください。 

•121 ware.com 「サービス&サポート」 

URL http:// 121 ware.com/navigate/support/inro/otnervendor/ 
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121 ware.com - 

121 コンタクトセンター- 

32ビット版 Windows 7- 

64ビット版 Windows 7- 

AC アダプタ- 

巳 IOS (バイオス)の初期化 ------ 

DVD/CD ドライブ- 

FlyFolder - 

NEC サボート窓口- 

NX パッド- 

Office Personal 2007- 

Office Personal 2007 with 

PowerPoint 2007- 

Roxio BackOnTrack - 

Roxio BackOnTrack 
(インスタントリストア）- 

インタ—ネッ h - 

ウイルス- 

ウイルスをチェック- 



50、164 
——165 
——160 
——160 

-98 

-81 

——115 

-34 

——165 

-94 

——141 

——141 
-16 

-3〇 


-56 
111 
112 
-88 



再セットアップ-120 

再セットアップディスク-39、148 

サボート-50、163 

システムの復元-32、126 

修理チェックシート-巻末 

省電力機能-82 

スタートアップ修復-128 

スリープ-82 

セーフモード-123 

ソフト-85、176 

ソフト&サボートナビゲーター-48 

タスクマネージャー-85 

ディスプレイ-102 

データ消去-149 

データフアイナルレスキュー-153 

電源-86、87、97 

ナイトモード-83、104 


画面-1〇2 

画面消灯ボタン-83、104 

画面の明るさ-102 

キーボード-91 

輝度…… 

強制終了 
検索番号 


102 

-87 













































パスワード-107 

バックアップ-5、153 

バックアップ•ユーティリティ-8 

バッテ 1 」-97 

ハングアップ-85、90 

番号検索- ii 

復元-126、143 

フ ij_ ズ-85、90 

マウス - 91 



リモコン 
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MEMO 


MEMO 


MEMO 


固その症状はどんな操作をしたときに起こりますか？ 


0症状の発生頻度を教えてください □常時 □一日に数回□週に数回□月に数回 

□ 年に数回 □ 不定期的に □ 過去に発生した 


d ] お客様が追加してインスト—ルされたソフトウェアがあれば、メーカ—名、製品名をご記入ください 


固お客様が増設した周辺機器があれば、製品名をご記入ください 

( 対象 : メモリ • 八ードディスク • プリンタ • モデム等） 


0インターネットまたは電子メールに関する故障の場合は使用回線を教えてください 
□アナ□グ電話回線 C 1 ISDN □ ADSL □光回線 DCATV □社内 LAN 
□その他〔 〕 


固テレビに関する故障の場合はテレビ電波の種類を教えてください 

□地上波アナログ□地上波デジタル IJBS DCS □ CATV 〔会社名： 〕 


ご住所 

〒 

フリガナ 


電話番号 

ご 自宅 （ ） 一 

FAX ( ) - 

お名前 

(貴社名） 


部署名/こ.担当者名 

(法人の場合） 


日中の連絡先 

(お勤め先•携帯電話等） 



(本体） 

製品型番/型名 

PC- 

製造番号 


(デイスプレイ） 
製品型番/型名 


製造番号 



Q ] どのような症状ですか？(できるだけ詳しくご記入ください) 


①電源は入りますか？ 

□ はい 

□ いいえ 

□時々 

②本体ランプは点灯しますか？ 

□ はい （ 

色） 

□ いいえ 

③モニタランプは点灯しますか？ 

□ いいえ 

□ グリーン色 

□ オレンジ色 

④フアン（通風）は回転しますか？ 

□ はい 

□ いいえ 

□ 時々 

⑤ 「 NEC 」 ロゴは表示されますか？ 

□ はい 

□ いいえ 

□時々 

⑧ Windows は立ち上がりますか？ 

□ はい 

□ いいえ 

□ 時々 


[ I ]その症状はいつから発生してしほすか？ 20 年月 日頃から 


修理チエックシート 


修理依頼日20 年月日 


症状について 


A 欄•故障診断用 








































Q ] お買い上げ日 

20 年月日 

d ] 保証書の添付について 

□無 

□有 〔保証書には販売店印または販売店の発行する領収書(購入日がわかるもの)が必要です〕 

d ] 修理料金見積りについて 

□ 見積不要(修理連絡なしに修理してもよい） 

□ 見 積 連絡不要※ 見積連絡の必要がなぃので早く修理品を返却できます。 

〔 万 千円以下(税込)であれば連絡なしに修理してもよい〕 

□ 見積連絡必要 

@お預りする添付品について 

□無 

□有/口 AC アダプタ ロ メモリ ロ 電源コード \ 

[ □キ_ポ_ド □マウス □フ□ッビー媒体1 

1 □ cDmt □ mm I 

\ □ その他 （ ） ノ 

固 [重要]ハードディスクの 
初期化について 

□同意する 

□同意しない/ 故障原因がハードディスクまたはソフト障害の場合' ご同意、 

1 いただけないと修理を行うことができません。そのままお返\ 

I しすることをご了承ください。ハードディスク故障またはソ| 

\ フト障害のみ初期化。他の部品故障はハードディスクの初期 I 
\ 化は行いません。 ノ 

ハードディスク内のデータのバッ 

581 クアップについて 

□ パックアップした 

□ バックアップしない 

0セットアップメニュー （BIOS メニ 
* 2 ュー）のスーパバイザパスワード 
の設定について 

□ 設定していない 

□ 設定しているが修理を出す前に解除した 
□ 設定しているが「12345」（半角）に変更した 

□ ) 〈スワードを教える。 〔スーパバィザパスワード 〕 

H ] □グインする際のユーザー名で 
紐 Administrator （コンピュータの 
管理者)権限を持つユーザー名に 
ついて（セットアップ時の登録ユー 
ザー名） 

ユーザー名!： 〕 

パスワードの設定 

/ □設定していなし U 修理を出す前に解除した） \ 

[□ 設定しているが n 2345」（半角）に変更した | 

1 □ バスワードを教える。 〔パスヮード )1 


-注意事項- 

※亏修理のためにハードディスクの初期化が必要となる場合があります。初期化によりハードディスク内に記録されているお客様すベて 
のデータおよびソフトウェアが消去されます。 

(パソコン内に登録されたソフトウェアや作成されたデータ、インターネット接続情報、メールアドレスやメール内容、お客様が取り 
込んだ写真、ホームページお気に入り情報、その他お客様が登録された固有の設定情報など、ノ V—ドディスク内の「すべてのドライ 
ブ J の「すべてのデータ」が消去されます。） 

従いまして、常日頃からこまめにバックアップ(複製)するとともに、修理に出される前には必ずバックアップをお取りいただくようお 
願いいたします。 

また、初期化にご同意いただけない場合、修理をすることができず診断料を請求しそのままお返しすることがあります。 

※2修理に出される前に、必ずパスワードを解除するか n 2345」（半角）に変更していただくようお願いいたします。指紋認証システム 
をご利用のお客様は、あらかじめ認証機能を解除してください。 

ご希望により当社でパスワードを解除(有料)する場合は、121コンタクトセンター(フリーコール 0120-977-121) 〈修理受 
付〉までお問い合わせくださし認証解除等においては再セツトアップが必要になる場合があります。 
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